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أهمية عام (الإيرجونومكس) 
لرسلامة وصحة العاملين 


فعاليات 
مؤتمر إدارة المخاطر 10 


مشاركة الاعضاء 
كبيفية تحديد متطلبات الوقاية من 


لحرائق فى الاشغالات التى تحتوي 
المواد الخطرة 


مشاركة الاعضاء 
ملمح تاريخي عن السلامة 14 


والصحة المهذية 


مشاركة الاعضاء 


اهمية ودور غرف عمليات 


الآأمن والسلامة 


ملف العدد 
م/ أحمد الشهري 
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ملف العدد 
الدكتور / علي علي شاش 


0 دیل السلامة العربية 


ملف العدد 
مهندس / مصطفى الوكيل 24 


26 شخصية العدد 
الدكتور محمد سرور 


حوادث 


أيفرجيفن من 30 


الجنوح إلى التعويم 


A4‏ 3 رررلرسلة جديدة 
سلسيلة السلامة الزراعية 


مشاركة الاعضاء 
تصميم وتصنيع معدات إطفاء الحريق 6 3 
(Foam Eductor)‏ 


40 سلا مة الطرق بواسطة الحلول الرقمية 
الذكية باستخدام تكذولوجيا البلوكسين 
وإنترنت المركبات 


مقال 
مكافحة الحريق في A44‏ 
اعلى برج فى العالم 


انظمة السلامة 
48 تقنية الكاميرات لأنظمة الحريق 


کے 


1 ما الفرق بين تخصص الأمن الصناعى وتخصص وقاية وأمن المحيط؟ 
هل هما نفس التخصص (السلامة الينية) أو هناك فرق؟ 
الإجابة: 
2 ليس نفس التخصص. 
«الأمن |لصliعأıى«:safety Industrial‏ 
HSE. Health Safety and Ënvironment‏ 


هو علم يذ بحماية الأفراد والمنشآت الصناعية والبيئة عن طريق سلسلةٍ من الإجراءات الرقابية؛ والتدابير 
والخطط Fi‏ اللازمة للسيطرة على مخاطر بيئة العمل. 


Cybersecurity- IT Security - Info. Technology security:«طıحll أما تخصص «وقاية وأمن‎ 


هو شيء آخر؛ حيث الملقصود منه حماية نظام الكمبيوتر والشبكات والبرامج من الاختراق» والحصول على المعلومات 
التي قد تخض آفرادًاء أو شرکات» أو الدولة, وتأمين الملعلومات ضد السرقة والتخريب الق قد تكون تختضٌ بالبنية 
التحتية الأساسية للدولة؛ مثل: نظام التحكم في الطائرات والبنوك والقطارات بدون سائق وغيرها 


2 ما هو دليل مشرف الأمن الصناعي؟ 


يوجد عدة أدلّة ومَراجع للأمن الصناعي أو السلامة والصحة المينية؛ أهمها: 
The OSHA website: www.osha.gov ©‏ هيئة الأوشا العالية. 
"he 10514 website: www. iosh. co.uk ©‏ معيد الأبوش للسلامة والصحة. 


3 ما هي خطة الطوارئ الخاصة بدُور السينما؟ 


اليدف من خطة الطوارئ لأى مكانٍ هو الاستجابة الخططة السريعة عند تغيير الوضع الطبيعي في المكانء وذلك لمنع 
تحؤل الحدث إلى كارثةء وتختلف حب طبيعة كل مب مثلًا: في السينما يتم الأخذ دذ في الاعتبار العدد الكبيرء وكيفيّة 
الإخلاء الآمن: وإرشاد الّناس عند الخروج بصورة واضحةٍ ومنع الارتباك؛ حيث إِنَّ إن التزاحم قد يودي إلى وفاة الكثيرين. 
ويلزم ذلك عمل خطة طوارئ» تشمل: 


تقيبم دقيق لجصع الخاطرء وترتيب أهمية كل نقطة» وكيفبّة التصرّف بتوقّع أسواً سيناريو ممكن. 
© التفتيش على توافر وصلاحية مُعذدَّات الحريق والسلامة. 


آنت تسآل 0 
55 يجيب ( 


. ر 5 . SS‏ 3 ليات فريق الطوارئ؛ والتحدّف عند | مثلًا. 

يتيج لكم العهد العربي لعلوم الشلامة ۸155S‏ خدمة الرّد على جميع سامحب واج SIE CE e‏ 

اقيض ` ةا ال ف 7 خطة الإخلاء» ومسارات الهروب الآمن بإضاءةٍ ذات 

تساؤلاتكم ي كل ما يخص علوم الشلامة المهنيّة » إن كنت مقن يبحثون يب بصغ دورية لفريق واي على فة الغو 

عن إجابات لبعض الأسئلة توجّه فقط إلى بريد القرّاعو ترك سؤالك © رمان وجرد الات أوتوماتيعية تعمل مع ااقطاع الكيرياة ق لايهدت ارال عند اناع اترا عند الغريق 


وانتظر نشره مرفقًا بإجابته ضمن سلسلة "اسأل و8155 تجيب". 


كيف أتصرف إذا تأنّرت العينان جرّاء عملية اللّحام؟ 
يتم عمل (دش غسيل) للعين. 
ز زيارة الطبيب» واستخدام نوع مُوكَى به من (القطرة). واتباع التعليمات» وعدم المبالغة في استخدام القطرة. 
عمل كمّادات ماء وثلج فوق الحاجب. 
عدم التعرّض للضوء المباشر للعين دة (12) ساعة على الأقل. 


ما الملقصود بخرّان الاحتواء للخزان اليومي؟ 
«خزان الاحتواء»: هو حوض يتمٌّ عمله حول محيط الخزانات والضَّراريج لاحتواء أي تسريباتٍ حول صہاریچ التخزين» 
وظيعنيا: 
@ الحد من تسريب المواد ووصوليا لأماكن أخرى 
© الحد من انتشار الحريق» ومنع تعرّض العذدَّات الأخرى فى حالة انسكاب مادة قابلة للاشتعال. 
© مع تلامُس المواد مع بعضہا البعض غير المتوافقة في حالة تسربب أو انسكآاب للواد. 
© الحد من انتشار المواد المسبّبة للتآكل» ومنع التّلامس مع مُعدَّات يمكن أن تتضرر من جَرَّاءِ تلامسيها مع المواد 
المسيّبة للتآكل. 
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a 


في بريطانيا وحدها 
مليون وستمائة ألف 
خلال عام 2019م2020-م 
يعانون من أآمراض 
بسبب ظروف العمل. 
مصدر (3). 


oy Em السلامة ال‎ 


iw‏ ا تت 


1 


بلغت التكاليف الباشرة في أمريكا بسبب إصابات 
الجزء العلوى من الجسم للعاملين فيياء والناتجة 
من عدم مُوَاءمة E‏ العمل تتراوح من (15 إلى 20 
مليار دولار) سنويًا (هيثة الأوشا)ء مصدر (1). > ومن 
(الإيرجونومكس). وهو العلم الذي يختضٌ بمُوّاءمة 
ظروف العمل مع حدود تحمّل البشر. 


ما هو علم (الإيرجونوميكس)؟ وما هي الحاجة 
إليه؟ 

لقد لاحظت الشركات ارتفاع نسبة الغياب الناتج عن 
أسياب صحية» وحدوث الإصابات لكثير من العاملين 
مثا ومع بحث الا جد أن ل علاقة كبيرة 
بظروف العمل الحيطة بيم» > وتزامن ذلك مع 
انخفاض الإنتاجية. ومن هنا بدأ عِلْمُ جديدٌ شمّى ب 
(الإيرجو ٠ E‏ مصدر (2) الذي يبحث فى كل 
ما يخصض مُكؤّنات العملء ومنہا العدَّات: والأدوات, 
والعُدّد الستخدمة. وترتيب مكان العملء وترتيب 
خطوات العمل, والجو الحيط بالعمل؛ سواء حرارة. 
أو برودة, ولابد من فحص د لكان العمل 
لتحقيق ذلك. 


ولكن. كيف نفحص مكان العمل لنحدد للشكلة؟ 
وعند الفحص لمكان العمل يجب الاستماع جيدًا إلى 
العاملين وذلك يُحَفّقٍ لنا معرفة أفضل للمخاطر, 
كما تجعل العاملين أكثر التزاماء ونقوم بسؤالهم 
اسئلة محددة؛ مثلا: هل تؤدى عملك بطريقة 
مريحةٍ أو يتطلب منك حرکات بها إجهاد غير 
طبيعي؟ هل تعاني من أي أوجاع -مثاا- - في اليد, أو 
الكتف. أو العين؟ هل ترى أن ترتيب الأدوات 
والخامات حولك ترتيب منطقى ومريح لك؟ هل 
الخطوات الوضوعة للعمل منطقية, وتنفئونيا 
بسيولة, وتؤدى إلى الإنتاج بِيْسْرٍ وكفاءة؟ 

وبعد سؤال العاملين. نقوم بجولة داخل مكان 
العمل لكي نكتشف إذا كانت العُدّد مُبَعثْرة, أو هناك 
أي ملاحظاتٍ أخرى .كما نقوم أيضًا بمراجعة سجلات 
غياب العاملّين الخاصة بالأسباب الصحية والرضيّة, 
وسجلات ترك العمل وأسبابه, وسجل الحوادث 
والإصابات الق لها علاقة بعوامل بشرية, والظروف 
الق أذَّت إلى ذلك. ويجب الوصول للأسباب 
الرئيسة. ثم نقوم باقتراح حلول بالشاركة مع 
العاملين. 


تطبيق الحل في ضوء (الإيرجونومكس)؟ 

يتم اقتراح حلولء ومناقشتها مع العاملينء ويتم 
تطبيق الحلولء ومراقبة النتيجة. مثلا: نقوم بمراجعة 
مكان وضع العَدّد والأدوات بالنسبة لجسم الإنسان 
بحيث يصلٍ إليه بسيولةٍ لتأدية عمله بدون إجهاد, 
ويتمٌ إزالة أي مُعوّقات في طريقهء ونبحث توزيع 
الجہد على العاملين, وقد نجري ثَناوْبًا بيزيم حق لا 
يكون هناك إجہاد متكرر على عامل واحد. وهكذا. 


مثال لتطبيق (الإيرجونومكس): 
اشتكى عامل من آلاج في الكتف, وكان يعقوم بتربيط 
أجزاء الحرك بمسدس ضغط هواء لمدة شهورء وبعد 
فحص المكان وُجِدَّ أن طريقة عمله تؤدي إلى إجهادٍ 
فى الكتف والید. وتمّ استبدال مسدس آخر بمسدس 
الربط للستخدم, لا يُسبّب اهتزازات عنيفة, وأيضًا تمّ 
تعليقه بحيث لا يضطر العامل إلى حمله دائمًا أثناء 
العمل» وتمّ تعديل مكان الحركات بحيث يصل 
العامل إليها بمرونةٍ ويُسر, وتمّ تناب العمال حق لا 
يكونٍ هناك تحميل على غامل واحد» وكانت النتيجة 
مبيرةٌ؛ إذ قل الإحساس بالل لدى العامل, وارتفعت 
إنتاجية القسم. 


إن تطبيق (الإيرجونومكس) لا يساعد فقط 
الشركات على السيطرة على مخاطر العملء 
وحفعص معدل الحوادث والإصاباتي بل أيضًا 
يرفع الإنتاجية والكفاءة, ويقلل توقف الإنتاج 
بسبب غياب الأفراد, ويرقع من معنويات 
العاملين» وقي النياية تزيد الأرباح, وتقلّ النفقات. 


المصادر : 


الصدر الاول : للإطلاع على المصدر اضغط هنا 0 


للإطلاع على المصدر اضغط هنا ٠د‏ 


الصدر الثاني : 
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ع 


الحضور , 

من جانبهء اشار مدير مكتب إدارة الشاريع 
0 بالأمانة لليندس/ عبدالله الحازمي, 
إلى مشاركة عددٍ من الخبراء وللختضين في 
مجال إدارة للخاطر والكوارث وال 
بالإضافة إلى حضور عددٍ من القيمين 
العتمدين في التخطيط الاستراتيجي, 
والصودة والصحة والسائمة الليليق يما 
تجاوز الحضور (770 زائرًا) شاركوا في الجلسات 
الحيّة على السرح الافتراضي 


جلسات الؤتمر 

التيديدات الحالية ولأستجدّة, وظرق 
التحكم والاستجابة للمخاطر وإدارتها أبرز 
ماجاء ق الجلسات» ففي أربع محاضرات 
مباشرة في اليوم الأول من الؤتمرء تت 
مناقشة كيفية إدارة الكوارث الوطنية, 
والتخطيط للمخاطر وتحديدهاء والتحليل 
وخطة الاستجابة. وكذلك إدارة الخاطر ٤‏ 
مشاريع البنية التحتيّة وَفق منيجية 
مشروعات. واختتم اليوم الأول بجلسة 
عنوانها: «التكامل بين منيجية الهندسة 
القيمية وإدارة الخاطر». أمَا اليوم الثاني 
فناقشت الجلسات فيه الخاطر وتأثيرها 
على کل من الجودة,؛ والصحة والأمن, 
والسلامة المينية: واختتقت الجلسات 
بجلسة عنوانها: «ما بعد الخاطر والأزمات, 
والدروس المستفادة». 


مؤتمر مكة المكر 


م6 


الجودة © الصحة © السلامة 


أُقِيمَ مؤتمر مكة الكرمة الافتراضي عن إدارة الخاطر, وتأثيرها على الجودة 
والصحة والسلامة للينية خلال يومي السادس شر والسابع عشر من 
شير فبراير الماضى. والذى نظمته أمانة العاصمة القدّسة مُمثلة في مكتب 


إدارة الشاريع «PMO‏ وبتنظيم من أكاديمية (بروجاكس). 


الافتراضى 


ل 


افتتاح المؤتمر 

لقد حظي الؤتمر برعاية معالي أمين 
العاصمة القدّسة اميندس/ كد بن عبدالله 
القويحص. والذي ارد خلال كلمته 
الافتتاحية أهميّة هذا الؤتمر. والذي يعد 
من الأحداث المميقة فى الملكة العربية 
السعودية في ظل وجود عددٍ كبير من 
الشروعات التنموية الإنشائية. مشيرًا i‏ 
أهمية ودور المشاركة الفقالة من قِبَلِ 
الخبراء والختضين من القطاعين الحكومي 
والخاص من أجل الساهمة في عرض 
التجارب اا ةه لإدارة الشاريع والخاطر 
الحتملة. كما أكد معاليه على حرص 
e‏ ر راد خادم الحرمين 
وشمُو ولع عيده الأمين الأمير/ جد بن 
سلمان -حفظيما الله- على حؤكمة 
الشاريع؛ ورفع مستوى جودتهاء والارتقاء 
بها إلى المعابيير الدولية, وتحقيق مستيدفات 
رؤية الملكة 0 ؛ للمساهمة 
فى بناء الإنسان, وتنمية المكان. 


9 وأخيرًا. استكشف الحكضور المعرض 
المصامب للمؤتمر . واستطاعوا التواصل 
مع فمثلی أمانة العاصمة الفقدسة: 
والقائمين على المؤتمر من خلدل 
إمكانات المسرح الافتراضي في بيئة 
تفاعلية جحية مما يبرر أهمر ودور 


استخدامٌ التكتولوجيا خلال الأزمات. 78 
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مشاركات الأعضاء 


للدلد 


رت 


الوقاية من 
الحرائق 

فى الإشغالات 
المواد الخطرة 


مهندس / إياد العالم 


- عضو لجنة كودة الوقاية من الحريق 
الأردنية. 

- ميندس محترف من هيثة الاعتماد ٤‏ 
نقابة الميندسين الأردنيين. 
- مدرب في مركز تدريب الميندسيين 
الأردنيين لدورات تصميم أنظمة مكافحة 
الحريق. 

- متخصص ٤‏ تصميم أنظمة مكافحة 
الحريق. 


الس اة العريية ازرمال امت 


يعتبر التصنيق الصحيح والدقيق 
لخطورة الإشغال ونوعه عاملا 
لعا ته كن COT‏ سكن ETE‏ 
زيادة تؤدي إلى اللإسراق في 
تكاليف توفير هذه الأنظمة 
غير الضرورية. أو التقليل من 
مستويات الحماية المطلوبة 
لحماية الأرواح والممتلكات. 


إن تحديد متطلبات الوقاية من الحريق 
للإشغالات التى تحتوى مواد خطرة 
CONTENT)‏ معام 2ملا) تعتمد على التالي: 


[إل تحديد تصنيف المواد الخطرة» وتتضمّن 
أحد التصنيفات التالية: 


المواد المتفجرة. 

السوائل القابلة للالتياب2, والقابلة 
للاحتراق. 

الغازاتء والمواد الصّلبة القابلة للالتياب. 

البيروكسيدات العضوية. 

المواد المؤكسدة. 

المواد ذاتية الاشتعال. 

المواد المتفاعلة غير المستقرة. 

المواد المتفاعلة مع الاء. 

السوائل المستخدمة للتبريد. 


۴ تحديد مكان تواجد هذه المواد, 


ويتضمّن أحد الضنفين التاليين: 


مساحات مضبوطة :)Contro| Area)‏ 
وهي المساحات أو الأماكن المستخدمة 
لتصنيع, أو إنتاج, أو تخزين المواد الخطرة 
بكمياتٍ لا تزيد عن الكميات المسموح بها في 

مثل هذه المساحات. 


مساحات أو أماكن للجموعات الخطرة: 
وهى الأماكن الق تزيد كميات المواد 
الخطرة المخزّنة فيا عن الكميات السموح 
بتخزينها في الساحات المضبوطة. 


۴ تحديد مُتطلبات المساحات المضبوطة: 

إِذاٍ كانت كمية المواد الخطرة أقل من 
الحدّ الأعلى المسموح به» ومتواجدة ٤‏ 
مساحةٍ مضبوطةٍ واحدةٍ ق البقء فإن 
ذلك لا يتطلب ب أي متطلبات" إنشاء مقاوم 
للحريق» أو توفير أى أنظمة إطفاء ءِ تلقانلي. 

ذا كانت كمية آلواد الخطرة اقل" من 
الحدٌّ الأعلى المسموح به» ومتواجدة ٤‏ 
عددٍ من المناطق المضبوطة ق المبىء فإنة 
يتطلب توفير متطلبات إنشائية مقاومة 
للحريق لها؛ لعزليا عن بعضها البعض 
حسشّب عددهاء ومكان تواجدها و/ او 
توفير نظام إطفاء تلقائ. 

يمكن مضاعفة كمية المواد الخطرة 
السموح تواجدها فى المساحات إلضبوطة 
إذا كانت المساحة المضبوطة مَحمبّة 
بنظام المرشات التلقائية. 


8 تحديد متطلبات مساحات وأماكن 
المجموعات الخطرة: 
إذا كانت كميات اواد الخطرة ٤‏ البق 
أكير من المسموح بها حشب )400 »)(NFPA‏ 
فاته يتطلب توفير متطلبات إنشائية 
مقاومة للحريق ليهاء وحمايتيا بأنظمة 
إطفاءٍ تلقائية. 
E‏ يتمٌّ الرجوع بتحديد متطلبات الوقاية 
من الحريق من خائل الرجوع للكودات 
العالية (, 55 NFPA 30 NEPA 45 , NFPA‏ 
«(NFPA 58 , NFPA 400 , NFPA 5‏ 
وذلك حسب تصنيف الواد الخطرة ٤‏ 
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مشاركات الأعضاعء 


ملمح تاریخای ہے 


عن السلامة والصحة Ta‏ 


١ ١ 
ظ .م‎ 


مهندس / مهند اللقاني السيد 
مدرب السلا مة والصحة المهنية 


م٠مهد‏ سلامة المشاريع العالاي للتدريب (يوشا)- السعودية 


بكالوريوس هندسة النفط - جامعة السودان 
للعلوم والتكنولوجيا. 

خبرة أكثر من (13) عامًا في قطاع النفطء ومجال 
التدريب. 

حاصل على شهادة النيبوش الدولية قي إدارة 
السلامة والصحة المهنية. 

مدير مشاريع معتمد من المعيد الأمريكي لإدارة 
المشاريع 5111. 

عضو بالهيئة السعودية للميندسين. 

عضو معيد السلامة والصحة المهنية البريطاني 
.IOSH‏ 

مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والميفيء السعودية. 

مدرب معتمد لبرنامج تأهيل الكوادر السعودية في 
السلامة. 


السلهة العريي)ة اورمال امم 
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على الرغم من وجود الكثير من الشواهد 
التاريخية الق تدل على معرفة الإنسان لبعض 
الأخطار والأمراض الرتبطة بالمينة حق في عصور 
ما قبل الیلاد. إلا أن التطور الكبير الذي طر على 
هذا الجال كان بعد قيام الثورة الصناعية في 
أوروبا ق القرن الثامن عشر الميلادي, وبالتحديد 
ف مطلع العام 1700 للميلاد. حيث كانت 
إنجلترا من اول بلدان أوروبا الق ظہرت بہا 
الثورة TT‏ وذلك بتطوير؛ صناعة 
للنسوجات القطنية والتقدين. وبحلول العام 
2م قام الحداد البريطاني (توماس 
نيوكومن) باختراع الحرك البخاري الذي كان 
نقطة تحؤل كبيرة في طبيعة العملية الصناعية, 
والخاطر التعلقة بها. 

قادت هذه الثورة الصناعية الكثير من السكان 
-خصوصًا الفلاحين- إلى الانتقال من الأعمال 
البدوية -كالزراعة- إلى للدن للعمل في الهن الق 
وفرها قطاع الصناعة الجديد. وبسبب تفي 
الجهل والأمية في تلك الأزمان -إضافةٌ لنقص 
التدريب في أوساط هؤلاء الفلاحين- فقد كان من 
الطبيعى وقوع حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة 
هؤلاء الياجرين الذين . ليس عندهم معرفة 
بالصناعة والأخطار التعلقة بيا؛ مثل: 
الأخطار للتعلقة بالعدات وأدوات العمل 
والأخطار التعاقة بللواد, وغيرها من الأخطار 
الق كانت موجودة فى تلك المصانع ف ذلك 
الوقت البكر من عمر الصناعة الحديثة, خصوصًا 
وأن تداخلات علاقة الإنسان بالالة م تكن معروفة 
ومحددةٌ في ذلك الوقت, إضافة لساعات العمل 
الطويلة الق كانت تصل إلى (15) ساعة عمل في 
اليوم و يقتصر العمل في الصانع على الرجال 
فكشب,ء بل حق النساء والأطفال تمّ ش' 
خاصةً في الأعمال التي لا تحتاج إلى اراك من 
نوع خاض. وكانت أجور النساء اللا يعملنٍٍ ٤‏ 
مصّانع الغزل والنسيج -على سبيل الثال-تقدّر 
بنصف الأجور الق يتقاضاها الرجال وحرم الكثير 
من الأطفال من التعليْم بسبب العمل وكان 
يوم العمل العادى للأطفال يتراوح بين 
(10)ساعات و(14) ساعة, عا الكثير من 
هؤلاء العمال -سواءً كانوا رجاله أو نسائ أو 
أطفالا- من إصابات متنوعة اڏت إلى 
تشوهات جسدية, وعاهات مقعدة» وق بعض 
الحالات منيم من فقد حياته جرّاء ظروف 
العمل, وباختصار كان الوضع مُزْريًا لأبعد 
الحدود. وكان الرأى السائد في ذلك الوقت 
عند وقوع حادث في مكان العمل بسبب 
العامل الصاب نفسه أن صاحب العمل لا 
يلتزم بآّة مسؤولية تجاه العامل الصاب 
على الإطلاق, 


ولكن حينما زادت تلك الجوادث والإصابات 
والأمراض الهنية بشكل مُفْزع, وأصبح الكل 
دت عا و بعض 
جماععات الضغط من داخيل الأوساط 
العمالية . ومن الجتمع, مُطالِبة الحكومات 

لتدخل» تم سن قوانين وتشريعات 
TH E‏ لحماية العمالء فقامت 
ألانيا -على سبيل الثال- في عام 1884م بِسَنّ 
أول نظام قانونئ لضمان الأفراد ضد الأخطار 
المهنية. ثم تبعتہا العديد من دول أوروبا » عندئذ 
اهتمٌ أصحاب للصانع بتحسين ظروف العمل؛ 
ادنا للعونتاب الق بدكعونها 
للمصابين, الأمر الذي كان له بعض الأثر في 
تقليل أعداد الإصابات بين العمالء إلا أن أعداد 
الحوادث والإصابات عاودت التزايد مرة أخرى 
بشكل مُفلق بسبب التطورات السريعة الق 
طرأت على الصناعة بالتوشع في استخدام 
اآلات واللعذات . وتخول الكت من اللواد 
الكيميائية في العمليات الصناعية, بالإضافة إلى 
عامل ميم جدًا كان له أثرٌ كبيرٌ في زيادة 
معدلآات الجوداثء ألا وهو جشع أصحاب 
الل وا خلف الأرباح على حساب 


صحة وسلامة العاملين. 
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وقبل أن يتب التشريع القانونى التصدّى لتَبِعَاتِ 
الصناعة الضارة. عاشت الطبقة العُمَّالئّة منإت أ 
السنين تحت وَظأة بيئة العمل السيئة. وتسلّط 
أصحاب العمل: ققد عان العمال حول القلا من 
إصابات وأمراض المهنة ومخاطرهاء فوقع عشرات 
الآلاف من الضحايا بسبب إصابات العمل أذّت 
للعجز الجزثي أو الكلي. هذا في حال نجاتہم من 
للوت. وإ تكن الحكومات والدول في للاضى تُول 
هذه الطبقة العمالية الرعاية الطبية اللازمة؛ أو 

التعويض الناسب بسبب عدم وجود تشريعاتٍ 


تفل لهم ذلك كما أسلغنا. 11 f‏ ر ء 0 حل E‏ - قسم معدات الحريق المتخصص 


تتابع التطور | ج الاعتتمادا 1 £ 
EST ETR‏ اله | A Î‏ / | 1 في أنظمة مكافحة الحرائق. والأمن, 
a | aT 0 aT‏ 35 / 3 : ۴ 1 الاتصالا 
دث عبة بعد أ 0 5 . , يب ع 
7 قات طابع فردئ في عم الاج التقليدق / 1 ال a‏ ا 4 9 0 
1C‏ أ هذ | ل 4 نب 1 ١‏ 7 

الإنسانية والأخلاقية انعكست ف ازدياد الهوّة بين ا A‏ 3 7 3 يِيْهِ - جميع المكاتب والأقسام حاصلة على 
ا ا ا شان لا م تسل 1 0077 1 
الدول والحكومات بغرض حماية العاملين من Wil Fh‏ // 04 شهادة الاعتماد : 0(90012015 15) 
ST‏ وي کل 1 

يد من الدو ۸ 
الصناعية ف أوروبا وأمريكاء فقد أجاز الكونج 2 Ra ab‏ 5 - ارتبط اسعنا ارتباطاً وثيقاً مع 
TT‏ قانون ا والسلئمة 3 1 N © ١‏ ر N ١‏ 7 

ف عمل صحية وآمنة رھ و9 ر / TT‏ : لمقا e‏ 

لكل العمال امرگ كما صلرت تقار يعات مولا 2 رییں 9 ولين الرائدين في 
وقوانين السلامة والصحة الهنية في بريطانيا عام 
4-. 


ومن هنا بدأ مفيوم السلامة والصحة الهنية | ١‏ | | ْ 1 1 التصميم, والهندسة. والتنفيذ. والانتهاء 
يتبلور ويتطوّر إلى أن صار -لاحقا- لما من |[ i 1 , ١ FA‏ 9 یدو و 
العلوم, وتخضضا من التخصصات التى 2 1 ١‏ 2 1 5 مه 1 ِ. 
درس ف للعاهد والجامعات, حيث أصبح تطبيق 1 ' 1 ۴ من الحماية من الحرائق. 
مفيوم السلامة والصحة الهنية حقيقة واقعية | g7‏ یي 7 8 5 NIKING WEFLO 2 AURORA‏ 
فرضتہا ظروف وفلابسات العملية الصناعية الق أوا١‏ نسي `¡ : ونظام الكسة اعن الحرائق ol Weer‏ 

ا بظر العمل الجيدة 0 : 1 

م وق د نع امر 7 :موه ام . 8 
مُسِلَّمًا به. ليس فقط لأنه أصبح متطلبًا قانونيًاء بل : 4 2 غ لمختلف قطاعات السوق. 
لأنَّ كثيرًا من أصحاب العمل الذين ارتفعت درجة - 
وغييم بأهميّة توفير بيئة العمل الآمنة أدركوا الآثر 
الإيجابيى الواضح لذلك فى تحسين الجودة: وزيادة 
معدلات الإنتاجء ورفع الرُوح العنوية بين العاملين, 5 
وتقليل حوادث العملء وتخفيض, تكاليف الإنداج ١ ١‏ 
شفعة FIT‏ بالإضافة للكثير E‏ من الغزات 
التفضيلية. والفوائد الق تعود على أصحاب العمل, 
ومؤسساتهم اللتزمة باشتراطات السلامة والصحة 
المينية. 


المنطقة. ونحن نقدم خبرثنا في 


Context 
Plus 


EF TN Sos‏ م 
Crompton‏ 


. دبي - الإمارات ص. ب/ 5804 ! 
EET EET‏ للتواصل : WWW.AIKAH.COM‏ 05 


ا/ سعيد نبيل أبو عيطة» استشاري 
والطوارئ والإدارة الأمنية» حاصل على 
شيادة ماجستير فى إدارة الأزمات 
والكوارثء الجامعة الإسلاميةء غزة, دبلوم 
إدارة الأمن والسلامة الاحترافية - لندن. 

مؤلف مشارك لكتاب «إدارة الكوارث: 
اللخطيط والاستجابة والتعافي» المنشور 


حديثا. أسهم في العديد من ا راسات 
والمقالات المنشورة محليًا و93 


بريد الكتروني: 
said.nabil.abuaita@ gmail.com‏ 
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غرف العمليات الأمنية للركزية تتكؤّن من 
مجموعة من العناصر الق تعمل بشكل 
متناغم ومنسجم مع بعضها البعض لتؤمن 
مختلف اشكال الأمن والسلامة للمؤسسات 
على اختلاف طبيعة عملہا ونشاطاتها؛ سواء 
كانت صناعية أو تجارية. وقد تختلف 
مُسمّياتها من مؤسسة لأخرى كفرفة 
العمليات امركزية» أو غرفة إدارة الخاطر, وق 
بعض الؤسسات الدولية تُسمََى غرفة الراديو 

أو الإشارة. وغير ذلك الكثير إلا أن هذه 
المسميات على اختلافها لا تؤثر على الہدف 
الذي تعمل من أجله غرف امل ات المركزية؛ 
حيث حيث تتمحور هذه الوظيفة على مراقبة 
أوضاع الأمن والسلامة بكل الأصول التابعة 
ادو وتحسين هذه الأوضاع بشكل 
مستمرٌ لاكتشاف الثغرات أو التہديدات 
وللخاطر الختلفةء وتحليلياء.ومن ثم 


r oF ET tt 
الظإروف العادية كذلك.‎ 
واللافت للنظر أن غرف العمليات -سواء‎ 
كانت ضخمة تجمع عشرات الأشخاص أو‎ 
كانت صغيرةً 6 للغاية يشغليا شخص واحد-‎ 
تعتبر العصب الركزي للمؤسسة, على الرغم‎ 
من أن البعض لا يدرك مدى خطورة‎ 
وا26 الدور الذي تلعبه. وهى نقطة الربط‎ 
الرئيسة بين ما يحدث على الأرض» وجية‎ 
تخا القرارق الؤسسة وهم عنصر فيا‎ 
هو العنصر البشرى النوط به 4 ق‎ 
البيانات ,والعلومات, وإيصالها ف‎ i 
7 ky: الوقت المناسب تّخذي القرار‎ 
فعل واشتجابةٍ مناسبين على ای‎ 
i4 طارئ. ولا تعتبر غرف العمليات قو‎ 
حدائة تجيزاتها التكنولوجية للختلفة من‎ 


O00 


أجيزة مراقبة أو استشعار مختلفة. وإن 
كانت هذه ,التجہيزات ضرورة مُلخّة 
إنما تكون قوية بقوة العنصر البشرى الذى 
يقوم بتشغيلها واستخدامها بالشكل الأمثل 
> لذلك أرى أنه من غير للقبول أن يكون 
الأشخاص العاملون ق هذه الغرف من 
ذوي التحصيل العلمي الأساسيء بل يجب 
أن يكون العاملون بها من ذوى التعليم 
العاليء وفي مجالات تميل إلى علوم 
التكنولوجياً والإدارة. وما i‏ ذلك؛ ا 
التواجد داخل غرف العمليات لا يقتصر على 
المراقبة فقطء وإبداء رد الفعل عند حدوث 
طارئ ماء بل يجب أن يتعدى ذلك بالقدرة 
على توقع حدوث هذا الطارئ بناءً على 
قراءة تحليلية جيدة, وقدرة على الاستنباط 


بشكل موزون ومنطقي, ويستند إلى 
معطيات وحقائق. وهذه العطيات قد 
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و 
١‏ 


تتعدى حدود لمكان الذي تتواجد به 
الؤسسة. فكم من عامل ٤‏ غرف العمليات 
استطاع حماية مؤسسّات ضخمة من 
مصائب كبرى من خلال معلومة استنبطها 
من مصادر مفتوحة؛ كمواقع إخبارية, أو من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي الختلفة. 
ما أود إيجازه هنا باختصار: أن الؤسسات 
على اختلاف حجمها ونشاطاتہا يجب أن 
تول غرف العمليات المركزية اهتمامًا كبيرًا؛ 
سواء بتوفير أ اللعدات وأحدثهاء أو 
باختيار العاملين | ء فیہاء ويجب أن 
يحرصوا على إعطاء هولا العاملين 
إحساسيم باهميتيم وقيمتيم الرفيعة 
لدى المؤسسة, وتطويرهم وتدريبيم بشكل 
دوري لكى تضمن الؤسسة حب العاملين ف 
غرف العمليات لهنتهم» وتفانييم في حماية 
الؤسسة وأصولياء هذا الاهتمام هو 
استثمار ناجح طويل الدى. 
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م/ أحمد الشهري 


رئيس مجلس إدارة المحهد العريي لعلوم السلامة 


الحدمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وسلم. 


إن جميع العلوم والمعارف الفكتسبة إذا لم تحفظ وتسجّل بدقة. 
فإنها قد تضمحل. ولا تصل للآخرين. وهذا ما يجعل الأهمية الكبرى 
لوجود مراجمع علمية متخصصة تحقوي على هذي المعلومات, 
وتحدّثها. وتنظمهاء وتطورها 

والثورة الصناعية الحديثة في القرن العشرين ما كان لها أن تستمر 
وتتطور بدون وجود مراجع وأكواد لجميع أنواع العلوم. 

ولعل آهم وأسمى مجال هو سلامة الأفراد والمجتمعات. وبوجود 
الكثير من المراجع وال كؤاد الخاصة بذلك. فإن عالمنا العربي يفتقر 
لوجود مراجع علمية متخصصة في مجال السلامة. 


وكثرة الموادث والخسائر المترتبة عليها خلال العقدين الماضيين 
تجعل الحاجة فلخة لوجود مراجع وأكواد خاصة بالسلامة باللفة 
العربية. 


ويجب أن نبداً من حيث انتهى الآخرون بالبدع في تعريب المراجع 
الحالية. وتطويرهاء وتنظيمها بما يتناسب مع أوضاعنا ومجتمعاتنا 
العربية بكامل تفاصيلها. 


بالإضافة لما هو متوفر من تشريعات وتنظيمات خاصة بكل بلد. 
فكما نعلم جميعًا بوجود تشريعات وتنظيمات في كل بلد. ولكنها 
قاصرة بشكل ما في عمل نظام تكاملي مَوحّد. 


والمعمهد العرباي لعلوم السلامة من أهدافه الرئيسة: : وضع تشريعات 
ومراجع فوحدة لخدمة الوطن العربي كاملا. وقد تم وضع البذرة 
الأولى لهذا العمل من خلال الملتقى الأول والذي نطمح ان تكون 
ثمرة ¿ هذه الجهود في قادم الأيام. 

ونسآل الله السلامة للجميع من المحيط إلى الخليج. 
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كود البناء والأمن والسلامة 239 


الدكتور/ علي علي شاش قي 


أستاذ قسم هندسة وإدارة التشييد 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


يتساءلٍ الكثير من الناس عن كود البناء وأهميته. ويّطيب لي أن أقدّم لكم ق هذه الورقة نبذةٌ 

مختصرة عن كود البناء» راجيًا من الله أن تُقدَّم لكم إجابةٌ وافيةً عن هذه التساؤلات. 

«كود البناء»: عبارة عن مجموعةٍ من المتطلبات والاشتراطات الق تعتمدها اليبيئة المنظمة لبناء 

المنشآت؛ مثل: وزارة الشئون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية. والغرض الرئيس من 

كود البناء هو توفير الحد الأدنى من المعايير لحماية الصحة العامة والسلامة والرفاه العام من 

حيث صلتها بتشييد المباني والنشات وإشغاليا. ويُوف ركود البناء الحماية من الماسي الناجمة عن 

الحريقء والانييار البيكليء والتدهور العام, وتستدعي هذه الكودات -تحديدًا- - المعايير في جميع 

جوانب تشييد المباني واليياكل غير التشييدية» ونسرد لكم بعض الأمثلة على المعايير الدنيا الق 

ينبغي أن تن على ما يلي: 

:1 معايير البيكل الإنشائي, إشغال للبق» أنواع تركيبات الحوائط (تصنيفات الحريق).: الخروج الآمن, 

نوع الأساسء تركيبات الطابق» هياكل وتركيبات السقف. قواعد الطاقة» السلا والقاعات, 

الميكانيكية» الكيربائية, السباكة. الصرف الصحي ف الموقعء الإضاءةء معايير التركيبات» قواعد 

الإشغال» وأنظمة حمام السباحة. 

٠كود‏ الحريق» وأنظمة السلامة على الحياة؛ حيث يوفر الكود متطلبات واشتراطات يتم تطبيقها 

في بناء المنشآت لغرض الحماية من أخطار الحريق» ويُؤْسَّس كود الحماية من الحريق أنظمة تؤثر 

أو تتعلق بمنشآت وعمليات وعقارات وصيانة تتعلق بما يلي: 

1. أخطار الحرائق والمتفجرات الناشئة من التخزين» أو التداولء أو الاستخدام لمنشآت» أو مواد أو 

اجيزة. 

2. الحالات الخطرة للأرواج» أو اللمتلکات» أو الرفاهية العامة ف إشغال المنشآت, أو العقارات. 

3. أخطار الحرائق ق منشأة» أو ي عقار من الإشغالٍ أو التشفيل. 

4. أمور متعلقة بالتشييد. أو التوسع,” أو الإصلاح, أو التعديلء أو الإزالة لأنظمة إخماد أو الإنذار 

من الحرائق 

5. حالات تؤثر على سلامة مكافحي الحرائق» ومستجيي حالات الطوارئ خلال عمليات 

الطوارئ. 

٠‏ الاحتياجات من الكوارث الطبيعية (الأعاصير والزلازلء وما إلى ذلك). 

وتبدأ أنجح المشاريع بتوظيف المحترف الصحيح؛ سواء كان ميندسًا معماربًاء و/أو مُْصمُّمًا داخايًا 

Fs‏ غير هيكلي فقط) لإعداد مجموعةٍ من رسومات ومواصفات البناء تتماثل مع متطلبات 
شتراطات كود البناء الق تنقل التصميم دون أى شیءِ مفتوح للتفسير. وتقوم الجية المسئولة 

موا الكود بمراجعة الخرائط للتأكد من تماثلها ‏ مع متطلّبات الكود, ولايتمٌ إصدار رخص 

البناء إلا للمشاريع المتماثلة تمامًا مع مُتطلبات الكود. والتالي هو التأكد من أن المقاول العام 

وجميع المقاولين من الباطن يحملون تراخيص سارية امفعولء ولديهم التأمين المناسب. وتقوم 

الجية المسئولة عن تطبيق الكود بأعمال التفتيش أثناء تشييد المنشآت للتأكد من تطبيق الكود. 

وبعض الناس يحاول توفير الوقت والال عن طريق تجاوز بعض الكودات, وفي الواقع فَإنّم 

يننيون بعُلفةٍ أكثر من ذلك بكثير وبمنتج نهايّ غير مرضي ويجب التنويه هنا على أن كودات 

تمّ تطويرها لحماية الجميع. 


السلامة العربيية أبريل 8.7١‏ 
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تعريب الأآكواد الهندسية 
بين العالمية والعولمة 


مهندس استساري / مصطفى الوكيل 
استشاري الكتروميكانيك. مباني خضراء 
إدارة المشروعات | مدير مشروعات 


لابدّ من معرفة الفرق بين العالمية والعولمة, ف «العالمية»: هي الخروج 
بالمنتج للعالم مع مراعاة أن يكون على قدرمن الجودة التنافسية» طبقا 
للمقايبيس الق يسير عليها العالم من حيث آصول صنعة المنتجء ومقايبس 
العلوم ا > وهذا يصنع نوعًا من تقبّل انتج وفرضه على العالم, 
ويصبح عا 

أما «العولة»: فبي أن تقوم دولة أودولٌ ما بوضع أنظمة لأء: منځی 5 
مناحي الحياة, ثم توذ فرضه على العامء > وتودٌ أن يسير العام أجمع في 
رگابہا؛ سواء فہم أو لم يفہم» رضي آم لم یر 

إن تعريب الإكواد اليندسية ليس معناه 584 ترجمة الأكواد إلى العربية 
ترجمة حرفية» ولكن ترجمة دقيقة لا تنقص, ولا تبدل من رُوح الكود -إن 
جاز التعبير- وتحافظ على المصطلحات المعترف بہا عاليّاء وكذلك وحدات 
القياس المختلفة. 

إن تعريب الأكواد مع وضع ما يناسب ظروف بلادنا المختلفة -كإضافة 
للأكواد العالمية- بحيث لا يتعارض مع الأصول اليندسية, سيكون ماائمًاً 
أكثر فى تطبيقه ا من قِيَلِ الممندسين والفنيّين والقائمين على 
الأعمال؛ لسہو لة الفيہم» وتجنب تعدّد التفسيرات للت الواحد كما 
يحدث مع AT‏ الأمريكية والإنجليزية وغيرها. 

ولا يعى التعريب أيضا أن نبداً من الصحر -وهذا مستحيل- كما أشار 
الدكتور/علي شاش» فيجب أن نيق على سس وقواعد متينة موجودة 
بالفعل؛ ليكون البناء صامدًا شامخًا ومقبو 

ومن التقاط الق أثارها الہندس/ ا الشہري» 3 ف الملتقى الأولء 
وأعجبتف, وأنا مُتحمْسٌ ليا جدًا هي تخصيص مجموعة كاملة من 
الأكواد والمواصفات من الألف إلى الياء. والق تخض نوعًا واحدًا من 
الأعمال؛ مثل: المستشفيات» والمدارسء والجامعات» وما إلى ذلك من 
المشاريع. 

ولابد من تضافر جيود الحكومات» وتوحّدهاء ومساندتہا ليذا العمل 
القومي؛ لإضفاء الشرعية عليه -كما أشار أحد الزملاء ق الملتقى- ليكون 
مثل القانون يُطبّق في كل الدول العربية. 

هذاء والله ول التوفيق. 


السلهة العريية اوريمال امت 
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عن الشركة 


الواجهات الغربية للمقاولات هي مجموعة من ذوى الخبرة من الشركات التي تركز على الأنظمة التكنولوجية 
الجديدة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية. تمتد رحلة عطاءها ومسيرة خبراتها عبر أكثر من 20 عام من 
النجاج وهى تسعى جاهدة لحماية الأشخاص والممتلكات من خلال تزويد عملائها بحلول أكثر كفاءة من خلال 
مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية المعتمدة عالميا وكذا الخدمات المهنيةة. هذا فضلا عن حرصها الدائم 
لتحقيق الريادة العالمية فى مجال السلامة من الحرائق بأفضل الحلول والممارسات الهندسية. حيث تقوم الشركة 
بتقديم الخدمات المتكاملة بدءا بالهندسة والتصميم ومرورا بإدارة المشروعات والتركيبات ووصولا للاختبار 
والتشغيل وانتهاء بخدمات ما بعد البيع .وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تمتلك 7 موقعا فى أنحاء الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 

قامت على أسس ومعايير احترافية بعد مجموعة من الدراسات الاستراتيجية. لتطبيق المعابير العالمية بدايةة من 
المعابير الأخلاقية وهى من أول أولوياتنا إلى استحضار أعلى التكنولوجيات لتكوين تلك الخلطة السحرية التي كانت 
قاطرة النجاج لنا عبر 22 عاما من منظومة خاصة تعمل لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع بكامل المنطقة لنقدم 
خدماتنا المميزة بداية من التصميمات الذكية إلى خدمة ما بعد البيع المميزة 


صناعة مهمة.. وخطوات ضروريبة 
يقول دكتور سرور بان الحريق يعد إهدار وخسارة للأرواج والممتلكات ومن هنا يجب توفير كافة الإجراءات والأنظممّ 


المؤهلة والمستعدة والجاهزة لأن تتعامل مع هذا الخطر الداهم على مدارال94 ساعة وهذا بلا جدال يتطلب العديد 
من الخطوات التي يأتى فى مقدمتها 


أولا: أن يتم التصميم والتنفيذ وتطبيق الاشتراطات وأعمال الصيانة بأعلى من الحد الأدنى الذي يضعم الكود 
العالمى. وذلك لتحقيق الأمان الكامل والحماية بشكل متميز وهذا يستوجب ضرورة التحرر من بين فكرة الحصول 


دکتور وحهد سرور على الترخيص وبين حماية المكان وتأمينه بشكل كامل وبحمدالل, مصر ملينة بالملاك الذين لديهم هذا الفكر 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة الوجهات الغربيہ للمقاولات وأحد الخبراء المختصين الرئيسبين في اللجنة السباق سواء كانوا جهات حكومية أو قطاع خاص أو مصانع وتأكيدا لهذا النمجح فقد قامت العديد من شركات 
الفنية 750 ۴۴۸ . وهي اللجنة المسؤولةة عن أنظمة الحماية من الحرائق بضباب المياه داخل الجمعية الوطنية للحمايۃ من التأمين بتقديم خدماتها التأمينية بأقساط أقل للعملاء الذين قاموا بتطبيق اشتراطات ما بعد الكود لذن ذلك يقلل 
الحرائق (268لا) حيث تقوم750 ۴۴۸ بإنتقاء أشخاص مميزين جدَا ليحصلوا على لقب "خبير خاص" لديها نظرا لأنها معدل المخاطر بشكل كبير 

تتطلب عقودًا من الخبرة في هذا المجال. علاوة على ذلك. يعد دكتور سرور أحد أعضاء جمعية, ضباب المياه الدولية ۷۸1۸| 

منذ سنوات مما يسمح لہ بحضور جميع إجتماعاتها التي تناقش وتطور تقنية رذاذ الماء في العالم. كما يُعد أيضا أحد أعضاء ثانيا: أهمية تكامل كافة حلقات وعناصر المنظومة ما بين مركز البحوث وشركات التأمين والحماية المدنية والعملاء 
الرابطة الدولية الدائمة لمؤتمرات الطرق )21815 . ومع خبرتہ التي تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال. يُعرف دكتور سرور في لتطبيق ما تم تشريعم مع ضرورة إضافة حلقة مهمة تتمثل فى جهة حكومية تشكل لجنة مهمتها الأساسية 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها بوعرفتہ وبراعتہ غير المسبوقة أكاديميًا ومهنيا تطوير متطلبات الحريق وذلك لتطبيق الرؤية الكاملة للحمايۃ 


ثالثا: العمل على تنمية الوعى ونشره وبخاصة بين الشباب لأن هذه الفنة مى التي ستقود المسيرة وهى التي 
دراسة تمتلك التأثير فى البيئة المحيطة 


رابعا: ضرورة إيجاد آلية للسيطرة على تغيير النشاط ومن يخالف ذلك يجرم حيث يقوم الكثيرون بتحويل المسكن 
إلى مخزن أو محل أو مصنع أو ما شابہ دون ابلاغ الجهات المختصة وهذا يؤدى إلى أضرار بالغة ومخاطر جسيمة 
للسكان والمكان والمجتمع المحيط 


خامسا: ضرورة التفكير فى حلول ذكية بوعدلات أعلى من الكود للمناطق المكتظة مثل خان الخليلى وحارة اليهود 


وغيرها عن طريق وضع أنظمة حماية للمكان بأكملم وتقسيم التكلفة على المشاركين وهذا سيسهم فى تأمين 
PIARC‏ 1 | ۸ هذه الأماكن المزدحمة بانظمة غاية فى الأمان وبتكاليف زميدة 


EEE NFPA 


حصل دكتور سرور على درجتي الماجستير والدكتوراه في هندسة الحرائق في الجامعة الأمريكية بالعاصمة واشنطن, كما 
حصل أيضا على ماجستير إدارة الأعمال 54 من جامعة وارسو في بولندا 
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TECHNOLOGY LIMITED 


مؤسسة الواجهات الغربية للمقاولات @( 


متخصص في استخدام نظام ضباب المياه لإخماد الحرائق والوحيد 
ونطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


* نظام رذاذ الماء هو نظام للوقاية من الحرائق يستخدم بخاخات الماء الدقيقة جدًا. تسمح قطرات 
الماء الصغيرة لضباب الماء بالتحكم في الحرائق واخمادها عن طريق: 
- تبريد كل من اللهب والغازات المحيطة بالتبخر. 
- إزاحة الأكسجين عن طريق التبخر. 
- تخفيف الحرارة المشعة بواسطة القطرات الصغيرة نفسها. 


٠‏ تعتمد فعالية نظام رذاذ الماء في إخماد الحرائق على خصائص الرش الخاصة بم ٠‏ والتي تشمل 
توزيع حجم القطرات وكثافة التدفق وديناميكيات الرش ٠‏ فيما يتعلق بسيناريو الحريق ٠‏ مثل 
حماية الوقود وحجم الحريق وظروف التهوية. 


٠‏ عند مقارنة استخدام نظام ضباب الماء في إخماد حرائق بالعوامل الغازية وأنظمة الرش التقليديةۃ 
تظمر مزايا نظام ضباب الماء مثل: 
- التفعيل الفوري. 
- كفاءة عالية في إخماد مجموعة واسعة من الحرائق. 
- تقليل أضرار المياه. 
- الخصائص البيئية السليمة. 
- لا توجد مشاكل سامة. 


٠‏ التطبيقات التي يمكن حمايتها بنظام رذاذ الماء: 
مراكز البيانات» الأنفاق» المستشفيات» المباني» المنشآت التراثية» محولات الكهرباء » 
البنوك »۽ دور المحفوظات » الاسواق التجارية 


| بعض مشاريعنا بالسعودية التي تم حمايتها باستخدام نظام ضباب المياه: 


د 00966535680000 المملكة العربية السعودية 
ب 0125970400 
9 مركز الاهلية التجاري - شارع عبدالله عريف - حى الرصيفه 


60م 


نقابة المهندسين الأردنيين 
والمعهد العربي لعلوم السلامة 
يناقشان أفق التعاون المشترك 


| نقابة المهندسين الأردنيين ا‎ 
١ Jordan Engineers Association 


(f) (in) © 55019‏ رس 


و 
EVERGREEN‏ 5 


قناة السويس من أكثر الممرّات المائية التجارية ازدحامًا في العالم» ونحو ستة ة أيام متلاحقة 
O‏ - جعلتها تتصدّر صحف العالم, جيث سادت حالة من القلق والترقب إزاء جُنُوح سفينة في 1 ج ا 
0 سام القناةاسميا (إيفرجيقن)ء شقت طريقيا من الصين نحو «روتردام» بيولندا. وصلت ت Rao‏ 
تچ - _ قناة السويس ف الثالث والعشرين من شير مارس المنصرم. حي 


وقد أشار مراقب السفن لدى شركة قناة السويس 
للحاويات/ زياد عادل, أنه في الظروف الطبيعية لا توجد 
أيَّة مشكلة في عبور أي سفينة للمجرى اللاحي للقناة, 
ويحمل سجل بيانات هيئة القناة كما هائلًا لعلوماتٍ 
تفيد بأن سُهُئًا أكبر من (إيفرجيفن) نفسها مرّت بسلا 
من القناة. ناهيك عن أن السفينة ذاتها قد عبرت القناة 
مسبقًا في الثاني من فبراير من هذا العام, في طريقها إلى 
«كولومبو», بسريلانكا. والسرعة الق كانت تسیر بها 
السفينة الجانحة هي (13,5 عقدة/ساعة). والقي تم 
تسجيلها قبل (12 دقيقة) من توقفهاء في حين أن السرعة 
القصوى الحددة لعبور القناة تصل إلى نحو (9 عقدة/ساعة) 
فقط, وبسبب رياح عاصفةٍ بلغت سرعتها نحو (40 عقدة / 
الساعة) زادت الآمر صعوبةٌ فى التحكم والسيطرة فى 
السفينة ممًا أدّى إلى جنوحهاء فالسفينة يبلغ طولها (400م) 
ذات حمولة (224 ألف طن).؛ فى حين أن عرض القناة فى 
تلك النطقة يصل نحو (250م). ١‏ 


وقد استنفر الوضع رجال هيئة القناة. فقد كانوا على قذر 
السئولية. ويؤكد الكابتن/ محمود مندورء من فريق 
القاطرة (بركة 1): أن تواجد سيادة الفريق / أسامة ربيعء رئيس 
هيئة القناة ٤‏ موقع الحدث. والظهور الإعلامي لسيادة 
الفريق/ مهاب مميش» كل ذلك بث وزاد من الروح 
العنوية لجميع العاملين في موقع الحادث. 


وأوضح/ مندور, أن هيئة قناة السويس بدأت بعدة 
إجراءات أولية تدريجية في تعويم السفينة الجانحة؛ 
حفاضًا على سلامتہاء ومنها قياس قوة تماسك جسم 
السفينة مع قاع القناة بعد الصدمة الق تعرضت لهاء 
بيدف تحديد الإجراء الثانى. وهو تحديد مدى قدرة شد 
القاطرات. وشمعات الرباط في عمليات قظر ورباط الركب. 
ومن جانبه, أشار مهندس الصيانة والتشغيل في الكرّاكة 
(مشيم)/ عد فيضىء: أن استراتيجية البيئة لعملية 
التعويم اعتمدت على ثلاث مراحل أساسية. هى 
استخدام القاطرات لأعمال الشَّدَّء ثم التكريك باستخدام 
كراكات البيئة. والعودة مُجِدَّدًا لمناورات الشد. وأخيًا 
اللجوء إلى تخفيف الحمولة, حيث يَصعُب تنفيذه عمليًاء 
ويحتاج لوقتٍ طويل. 


كما أكد/فيمى, أن السيناريو الأهم الذى اعتمدت عليه 
هيئة القناة في تعويم السفينة هو الاعتماد على ظاهرة 
الَدّ البحري. مما يساعد على عمل خلخلةٍ في جسم 
السفينة على حد تعبيره. كما تم رفع نحو (29 ألف ا 

من الرمال بعمق 18م في مناطق الشحط من خلال 
كرّاكات هيئة القناة. للوصول للغاطس اللائم لتعويمهاء 
والذي يصل إلى نحو (15,7م). 


السلههة العريية اورمال امت 


وعن سيناريو تخفيف الحمولة. أوضح قبطان القاطرة 
(سلام 9)/ علي جد جاد. أنه يتطلب تجهيزات لوجيستية قبل 
التفريغء ومنها: توفير الأوناش من الخارج» وسفن لحمل 
تلك الحاويات. لقد شملت جهود التعويم القيام بأعمال 
الشئّ والدفع للسفينة بواسطة (13 قاطرة عملاقة). في 
مقدمتهم القاطرتان (بركة 1)ء و(عزت عادل) بقوة شد (160 
طن) لكل منهماء إضافة إلى القاطرة المولندية العملاقة 
(ألب جارد) بقوة (285 طنًا) والق تعتبر من أكبر القاطرات 
على مستوى العام؛ وكذلك الكرّاكة العملاقة (مشيور) الق 
يصل أقصى عمق للتكريك إلى (35 م)ء والكرّاكة (العاشر من 
رمضان). 


وأخيرًاء لقد تحركت السفينة باستخدام مُحرّكاتها إلى منطقة 
البحيرات لتعلن هيئة قناة السويس استئناف لللاحة فى 
القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة. 1 
فماذا عن السيناريوهات الحتملة. وسيناريوهات الحل 
والتعامل معہا؟ 


وها هي أزمة وحادث جديد بُرشخ داخلنا أن السلامة 
ليست رفاهيةً. بل إن أقل تهاونٍ في سلامة الأرواح 
والممتلكات والعمليات -والمرات والطرق اللاحية هنا مثال- 
قد يؤدي بنا إلى تحرك اقتصاد وحياة ومعيشة العالّم 


وقد أثبتت الأزمة الت أرهقت العا على مدار يام مدى 
أهمية قناة السويس لنقل التجارة الدولية, فأشارت شركة 
الشحن العالية (لويدز ليست) أن الإغلاق أعاق شحنات 
تقدر قيمتها بنحو (9.6 مليار دولار) يوميًا بين آسيا وأوروبا. 
وهنا يُظرح السؤال الہم عن مدى استعداد مثل هذه 
الممرات لليمة والحيويّة لثل هذه الحوادث والكوارث؟ وما 
هي الإجراءات التّبعة لإدارة الأزمات في مثل هذه الحالات؟ 
الأمر الذى من شأنه الحافظة على سلامة مثل هذه المرّات 
اللاحية حول العالم. 


Eker 5-5 


ورغم النهاية السعيدة للأزمة, إلا أن الحاجة تبدو مُلحَةٌ الآن لاستيعاب الدروس الق أفرزتها الأزمة: 


الدرس الأول: وهو ضرورة وجود سيناريوهات وتصور 
للحوادث والكوارث الق قد تتعرض لها مثل هذه المرّات 
الحيوية واليمة. وإعداد خطة طوارئ تلائم إدارة مثل هذه 
الأزمات والكوارث. 

الدرس الثانى: ما ھی الإجراءات والخطوات العمول بها فى 
مثل هذه الظروف الجوية. وما مدى التزام الجميع 
بتطبيقها. وهذا يجعلنا نطرح التساؤل الذى يحتاج إلى إجابة 
من قبل السئولين: لاذالم تتوقف حركة اللاحة البحرية ف 
ظلّ سوء الأحوال الجوية قبل عبور السفينة؟ 

الدرس الثالث: يتمثّل في ضرورة امتلاك هيئة القناة لتقنيات 
جديدة, ومُعدَّات أكثر تطورًا في مجالات القظر والشحن 
والتفريغ. فرغم ما قيل عن أن الإجراءات التي اتبعتها 
سلطات القناة ف عملية تعويم السفينة الجانحة كانت 
صحيحة مئة بالمئة. إلا أنه كان من الواضح عدم توافر 
قاطرات ذات قدرة هائلة لدى القناة. وهو ما أدى إلى عدم 
التمكن من تحريك السفينة إلا بمساعدةٍ من شركة (سميت 
سالفدج) ال_ولندية للإنقاذ البحري تحتاج مصر 
لقاطراتٍ أقوى من الق تمتلكها حاليًا؛ لأن أحجام السفن 
أصبحت عملاقة, وهناك تحديث دائم ي بناء السفن» 
فيجب أن تقوم الهيئة بتحديث أسطول الإنقاذ لديها. 


أما الدرس الرابع: فيو الحاجة إلى التوسحة العرضية 
الجديدة من السغن العملاقة. 


أما الدرس الخامس: فيجب تفعيل دور مُرْشِدي هيئة قناة 
السويس. وألا يكون دورهم استرشاديًا فقط دآخل القناة. 
كما صرح بذلك السئولون. فأهل مكة أذْرَى بشعابہاء فما 
كان ينبغي لقائد السفينة أن يتعدى السرعة القصوى للعبور 
داخل القناة. وخاصة فى ظل سوء الأحوال الجوية. 


هذا بجانب الدرس الذي تحدث عنه كثيرون, والتعلق 
الأزمات, فمن غير العقول أن تُعقد أول مؤتمر صحفي 
لرئيس الهيئة بعد مُضوع خمسة أيام من الآأزمةء في 
الوقت الذي تَفُجٌ فيه وسائل الإعلام الحلية رالا 
بالأخبار والتحليلات. ناهيك عن وسائل التواصل 
الاجتماعي, وما تحتوبه من معلوماتِ مغلوطة, وترويج 
للشائعات. 


السفينة التي يبلغ طولها 400م 
محشورة بين ضفتي القناة |! 
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يُمثل القطاع الزراعي والعاملون 
به حوالى نصف القوى العاملة 
بالعالمء وتُقدَّر نسبتهم حوالى (49%)» 
وتصل إلى (60%) ف الدول النامية, 
وانتشار عمل الأطفال في قطاع 
الزراعة أكثر من آئ قطاع اقتصادئ 
آخريُشكّل حوالي (70%) من عمل 
الأطفال عالليًا. 

وتعتبر الزراعة من المجالات لهمّشة 
في الاهتمام بتشريعات السلامة, 
والصحة الهنية وتطبيقاتماء فقطاعنا 
متنوع ومنفتح على عدة تُظم 
كيميائية وبيولوجية وفيزيائية؛ مما 
يجعله مُعقَدَاء وله احتياجات خاصة 
بطبيعة العمل» ويتعرض العاملون به 
لِطَبْفٍواسعع من الخاطر الق 
يَلَكتَآزمالتنبيه علیہاء وتحليلهاء وإدارتها. 


مذ 


م 01 


هك 


ومن هنا يأتي 0 في توعية 
لليتمين والعاملين بالقطاع الزراعي 
لحقيقة تلك الخاطرء وتصنيفها من 
ناحية علوم السلامة والصحة الهنية 
من اال ا 21 21[ 5 
لنشر الوعي بأنواع الخاطر الزراعية؛ 
سواء فيزيائية, أو كيميائية» أو 
بيولوجية» أو ميكانيكية» أو حرائق, 
وغيرهاء والتعثف على القوانين 
والتشريعات الق تفطي القطاع 
الزراعي والعاملين به من خلال 
النشرات الدورية. 

انتظرونا في الطبعة القادمة 
لنتعرف على بعض القوانين 
والتشريعات الخاصة بالسلامة 
الزراعية كبداية للسلسلة. 
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أخصانٌ سلامة وصحة مينية 
Mohamed.g.elsaggan@gmail.com‏ 


تابعة ل EEE LEGRAND GROUP‏ 
السلامة في شكلها الحديت 


النصميم الإيطالي 


الابتكار 


WWW.BTICINO.COM SALES.EMB@BTICINO.COM 
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أتتكارات كھ 
(مساركات الأعضاء) 
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ظ الس = ٣‏ معدات إطفاء الحريق 


(Foam Eductor) ° ٤ 0 


عند تصميم معدة ة لخلط الفوم (الرغو: ة) مع المياه على خط 
الإطفاء يمكننا الاس تفاد ت من مبداً (برنولي) الذي يؤكد فيه 
على أن سرعة المائع تزداد د عند تدفقه عبر مساحة ضيقة في 
انبوب. وكذلك نظرية (فنتوري) التي توضح كيفية الاستف] دن 
من المبداً السابق لتنفيذ معدة ؛ بقياسات وحسابات ممددة 


لسحب الموائع عن طريق فرق الضغط الناشئ يسبب اختلدف 


القطر. 


16 اساةاصيه 966 


أجزاء المعدة وظيفتها في التصميم: 
1- فتحة دخول الاء: 02-0۲1 ا 


تاق ا وبقطر أقل من قطر خرطوم 
الحريق الغذى. وللطلوب من هذا الطول توفر 
مسار ضيقٍ للمياه لخلق تيار مياه سلس بدون 
اضطراب, وَأيضًا لضمان تساوي ضغط للياه على 
EES‏ ال | اسان للم لمم ERS‏ 
يُسمَى ل (التدفق التزن). 


2202 ولا قطر أصغر من قطر فتحة الدخول 
رقم (1), وذلك لتوفير السبرعة الطلوبة للمياه (مبداً 
برنولي). وهي مصممة أيضًا بقطر أصغر من قطر 
الفوهة الوجودة فى معدة الإطفاء آخر الخرطوم فى 
يد رجل الإطفاء من( 1096-) إلى (2096-) لتجنب 


الضغط العكسي. 


ونيب يقل الضغط بعد خروجه 
من الفوهة رقم (2) ليصل إلى 65% تقريبًا من 
الضغط قبل الفوهةء وهو الضغط الخلفى الطلوب 
لحدوث السحب. وإذا حدثت به أى زيادة, فسوف 
تؤثر سابًا على قوة السحب حق يتوقف, وهنا يتم 
سحب الفوح من الخارج اعتمادًا على فرق الضغط 
بين مدخل الفوهة ومخرجياء والطلوب عند 
تصميم هذه الغرفة مراعاة البُغد بين مخرج الفوهة 
رقم (2) وبداية مدخل السار رقم (4)؛ لأنه ٤‏ 
حال قحر السافة لن يتم السحبء وستكون الغرفة 
مجرد شق لا يصلجء بل سيطرد للياه بشكل عكسي 
زت چ قطرتيار المياه الخارج م العوهه رقم (2), 
فيصطدم بحواف السار رقم (4). فيحدث اضطراب 
لعملية السحب. 


وهذا السار هو 
JE‏ عن استبقاء الفوم السحوب من الخارج 
والياه ليتم الخلط بينهيما بشكل جيدٍ كما أنه يوفر 
دخول تيار الحلول الضغوط بنسبة (65%). فيوفر له 
دخولا سلشا 2 الخرطوم من خلال الشكل 
الخروطي لتاب فرق الضغط مرة أخرى, وليحافظ 
على سرعة للحلول نسبيًا في هذه النطقة. 

5- فتحة سحب الفوم: 4 020000 
الداخل, ويراعى ألا يقل قطرها عن قطر الفوهة 
رقم (2) لضمان تعويض فرق ضغط مناسب للغرفة 
رقم (3), وبالتالي دخول الفوم للطلوب» ویراعی أن 
يركب عليها (بَلْف) عدم رجوع سيل الفتح والفلق, 
مع التدفق؛ لضمان عدم ارتداد الياه إلى الفوم في 
حالة وجود ضغط عكسي؛ سواء کان سبيك تركيب 


قاذف فوم ذات قطر أقل من قطر الفوهة رقم( 2 ), 
أو انسداد فتحة الخروج بالكامل. 


38 0 ال اه العريية اورفال ادم 


اشتراطات ميمة: 

يفضل آلا تزيد السافة بين نقطة السحب في 10217 
eductor‏ وعمقٍ وعاء الرغوة المركزة عن (180 سم) 
لضمان سحب أمثل للغوم, وقد نجتاج إلى تقليل 
هذه السافة تبعًا لأنواع الفوم الأكثر لروجة حق إنه 
يُنصَحَ أحيانًا بإزالة الصفاةٍ الوجودة فى فوهة خرطوم 
السحب للتغلب على اللّْرُوجة العالية, وما يترتب 
علييا من صعوبة السريان» لذلك يراعى درجة 
الحرارة الثلى لخلط الفوم» وهي من (4 - 
8° 7م .كما یجب ألا تزيد السافة بين مستوق 
العدة ووعاء الفوم عن (4.572م). 

يفضل معرفة الضغط الطلوب لتشغيل العدة 
؛ لأن الضغط المتبقي بعد الفوهة الداخلية رقم (2), 
والقدر ب (65%) تقريبا سيفقد بعضه فى الطريق 
بسبب الفقد الناتج عن الاحتكاك. ويفقد بعضه 
لتشغيل أنابيب الرغوة الفرعية, ويفقد بعضه في 
الارتفاعات إن وجدت. 1 


Foam Eductor 
رغم صفر حجم هذه المعدة وبساطة تركيبها إلا‎ 
انها تعتبر نظامًا فعانا وقائمًا بذاته من آنظمة‎ 
خلط الفوم. ولا يمكن الاستخناء عنها.‎ 


FIREX 
الإمارات لمعدات‎ 


نوفر لكم العديد من معدات وأنظمة السلامة وإعادة التشغيل التي تشمل مركبات متخصصة؛ 
مثل: الشاحنات. وسيارات الإسعاف. ومركبات الصيانة المتنقلة. بالإضافة إلى أجهزة الإنذار 
وإعادة الانزلاق. ومضخات إعادة التشغيل. وأنظمة الإخلاء الصوتي. وأنظمة إضاءة الضوارى 
وكابلات إعادة التصنيف وأبواب وأنظمة الفوم, وأنظمة الدخان والتهوية. 


للتواصل: المنطقة الصناعية (13) - الشارقة - الإمارات 
ص. ب/ 22436 97165340300+ WWW.FIREXUAE.COM‏ 
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بوالقتطة هلول الرقمية الذكية ش 


باستخدام تكنولوجيا 
ال اکن و(إنترتت المركبات) 


ih 


كا 


NNN 


لم يقد الاعتماد على تدريب مستخدمي 
السيارات» ووضع علامات مرورية على 
الطريق والإرشادات- كافيًا لتقليل حوادث 
السيارات؛ لذا اجه العام إلى تكنولوجيا 
التواصل الرقمي اللحظيء وتم دمج أجهزة في 
کل من السيارات الحديثة, والبنية التحتية من 
أجل السيطرة على وخفض معدلات 
الحوادث» وأصبح أحد أهم الحلول: سيارة 
ذكية تسير على بنية تحتية» وطرق ذكية 
باستخدام تقنيات متعددة؛ 7 منهاً 
(البلوكشين)» و(إنترنت السيارآت). 


مصد (1): 

عالليًا )35 .) مليون إنسطان يفقد حياتة كل 
نة يسبب حوادث الطرقء و(520) مليار دولار 
خسائر مادية» بخلاف ملايين الإصابات 
والإعاقات. 

مصدر (2): 

منظمة الصحة العالية» تقرير سلامة 
الطرق2018م. 
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(البلوكشين) هي سلسلة من الشجلات أو الكتل 
الثابتة من البيانات لا يمكن اختراقهاء تتم إدارتها 
عن طريق مجموعةٍ من الحاسبات غير مملوكة 
لأي طرف من الأطراف التعاقدة على خدمة ماء 
أو عملية مالية, أو تجارية» ويتم تأمين كتل 
البيانات, وترتبط بعضہا ببعض باستخدام مبادئ 
التشغير وهي تقنية بدأت عام 1991م من 
أجل تأمين وعدم إعطاء أي فرصة لطر ثالث 
بين شريكين تجاريين أن يخترق خصوصية 
البيانات. ولكن تم م التفكير في استخداماتٍ أخرى 
عظيمة. 


بعض تطبيقات (البلوكشين): 

مثلا: تطبيقات الحكومة الإلكترونية, وي 
الانتخابات الرقمية من أجل ضمان عدم تزوير 
الانتخابات. وتتبع كل شخص لكي يعرف لمن 
ذهب صوته., وفي تسجيل بیانات للرضى, والرعاية 
الصحية» وتطبيقات أخرى ف مجال السلامة 
والصحة, وغيرها. 


كيفية تطبيق (البلوكشين) في السلامة على 
الطرق: 
تم البدء ف تجہیز السيارات بحشاسات تُمكنها 
من التواصل مع بعضها بطريقة مبتكرة للتنبية, 
1 استقبال معلومات من البنية التحتية 
الذكية عن تقاطعات الطرق, > وتم تم تسخير وسائل 
اتصال واسعة النطاق, ومجشات على جاني 
الطريقء وبہذا يتمٌ مساعدة وتنببه مستخدمى 
السيارات» بل وأكثر من ذلك يتم تنفيذ التحكم 
في السيارات الحديثة أوتوماتيكيًا بالتوقف -مثلًا- 
عند التقاطعات, أو عند قرب الاصطدام بسيارة 
أخرى, مع حماية الخصوصية لمالكى السيارات 
والزكبات. والسماح فقط للمعلومات الق نيح 
التواصل من أجل سلامة الطريق. 
وبواسطة تكنولوجيا (إنترنت الزكبات) يمكن أن 
نضمن التواصل بين السيارات» وقد ساعد ذلك 
في تقليل الحوادث, كما يمكن أيضًا تحديث 
العلومات عن الطريق إذا كان هناك حفرة, أو 


(البلوكشين) مع الأنظمة للساعدة وتسمى 
والنقل» وتعمل الدن ذات البنية التحتية الذكية 
على تأمين السيارات. وتقليل الحوادث بواسطة 
منع اختناقات الرور. وتوجيه السيارات للطرق 
الأفضل. 


(البلوكشين) والخصوصية والأمان: 

يضمن (البلوكشين) سربّة العلومات الخاصة 
بأصحاب السيارات, ويمنع (الياكرز) من التحكّم 
في السيارات؛ حيث يوجد مستوى عام غير مُشفر 
للحصول على الخدمةء ومستوى آخر خاص 
بالسيطرة على السيارة لا يمكن اختراقه. 


ال اة العريية اورمال امم 


استخدمت شركة (فولكس فاجن) نظام (البلوكيشن) 
في اختراع للتواصل بين السيارات لمنع الاصطدام بينهم. 


إن الحوادث لا يمكن السيطرة عليها بالطرق 
التقليدية القديمة من تدريب» وتعليمات, 
وإشارات مرورء بل يجب التركيز على الحلول 
اليندسية؛ ومن هذه الحلول العبقرية: استخدام 
تقنيات السيارة الذكية الق تسير على طرق وبنية 
تحتية ذكية» وتستخدم (الإنترنت): وتكنولوجيا 
(البلوكشين) مع الجيل الخامس من الاتصالات 
مع أكثر من تكنولوجيا أخرى من أجل تحقيق 
السلامة, وتقليل الحوادث» مع الاحتفاظ 
بخصوصية العلومات» ومنع أي إمكانية للتحكم 
فيها إلا عن طريق صاحب السيارةء وما زالت 
هناك تحديات» والطريق في البداية من أجل 
تقليل حوادث السيارات بالعالم الرقمي. 


المصادر: 


منظمة الصحة العالمية - تقرير عالمي عن سلامة 
الطرق. 
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| شركة رائدة فى السوق فى صناعة مكافمة 
الحرائق» EN‏ وهي تخه متخصصة في توريد 
وتركيب وتصميم واختبار وتشغيل وصيانة 

أنظمة مكافحة الحراكق والسلامة والأمن. 


رؤيتنا: 


أن نكون الرائد الإقليمي في مجال 
الحرائق الصناعية. والسلامة. والأمن. 


نقدم لكم العديد من المنتجات والحلول: 


معدات مكافحة الحريق. 
معدات السلامة. 
الأنظمة الهندسية. 
سيارات الإطفاء. 


للتواصل: الشارقة- الامارات. 
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مشروعات عملاقة 


فی أعلى برج فى العالم 


تعتبر عملية تأمين نظام مكافحة 
الحريق ليرج دبي الذي يبلغ طوله (820 
مترًا) من أكبر التحديات ق عالم السلامة 
والصحة المينية؛ حيث يلزم حماية أرواح 
الآلاف من اليشر المتواجدين يوميًا فى مائة 
وستين طابقاء والحفاظ على الممتلكات» 
وقد تم التخطيطٍ لهذا التحدي عن 
طريق إدارة متحفزة للتصرف عند 
الطوارئ. 


إن مكافحة الحريقٍ تقع e‏ راس 
أولويات العمل ف أئ شركة أو بناء 
سکن وذلك نظرًا HF f‏ ألوخيمةء 
والخسائر في الأرواح والاقتصاد, لذا توجد 
إدارة خاصة في البرج على أعلى مستوى 
علمي وتدريي للتصرف عند الكوارث إذا 
حدث أى تہدید لحياتيم؛ مثل الحرائق 
على سبيل الثالء وقد تمَّ تقسيم خطط 
الحماية من الحريق إلى ثلاثة مستويات: 
السيطرة على الحريق» ومنع انتشاره, 
وتشغيل معدات وإدارة مكافحة الحريق» 
مع ضمان انتقال الأفراد إلى مكانٍ آمن؛ 
حيث تتم عملية الإخلاء من البرج 
بسلام. 


إحصائية الحرائق فى أمريكا عام 2015م: 
بلغت عدد الحرائق ق أمريكا عام 2015م 
أكثر من ثلاثة عشر مليون حريق, 
وسبّبت خسائر في الاقتصاد بلغت أكثر 
من أربعة عشرمليارد ولارا ١124102‏ -مرمع] لز 
Fire Protection Association‏ 


نظام الحماية السلبية ضد الحريق: 

من التصميمات التطورة لبرج دي: 
تصميم يُعرف | ب (الحماية السلبية ضد 
الحريق)؛ حيث إن اليكل الأساسي, 
والأبواب» والحوائط, والزجاج يتحمل 
درجة حرارة مرتفعة جذا تصل إلى آلف 


درجة مثوية لعدة ساعات تمكن رجال 
مكافحة الحريق من السيطرة, وإخماد 
ا 3 
النيران والدخان والغازات السامة, ومنع 
انتشارها من مكان الحريق لباق الأماكن. 


بعض تجہیزات برج دبي 
معدات واجيزة الحريق 
شركة نافكو العالمية - الإمارات 


تغيير للصاعد المصممة ضد الحريق 


في وضع الحريق الأوتوماتيكي ف حالة الإخلاء 


بعض أنظمة الحماية السلبية اللتطورة 
ومصدات انتشار الحريق والدخان 


السيطرة على الحريق» ومنع انتشارها: 

يتم مُ الكشف البكر للحريق والدخان بواسطة 
عدة أنظمة وحسّاسات للحرارة والدخان 
والغازات, ثم إخماد النيران بواسطة نظام 
متكامل من معدات وأنظمة الحريق المتطورة, 
والقي تعمل أوتوماتيكيًا بعد استشعار الحريق 
أو الذخان في أي مكان بالبرج. 


تشغيل معدات الحريق» وإدارة مكافحة 
الحريق: 

وبمجرد حدوث الحريق يتم تشغيل وسائل 
الإخماد الأوتوماتيكية من وحدات مضخًّات 
الحريق» وهذا بالتوازي مع سحب الدخان 
من جميع الغُرَفء كما يتم مُ الاتصال والتنسيق 
مع الدفاع المدني لإمارة دبي الذي يقود 
عملية الإخماد من غرفة التحكم والاتضالات. 
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شفاطات لسحب الدخان 3 
وضواغط عملاقة لضغط اليواء r‏ 1 
البارد لمنع آي احتمال للاختناق BEE Men‏ 
داخل البرج. AS‏ | 0 
وأثناء هروب الأفراد تمّ تأمين 4 | 1 
جميع ممرات الہروب بہواء بارد | 3]| ا 
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Atlas Safety Products 


شركة أطلس سيفتي برودكتس 


مضغوط يمنع أى فرصة لتسرب ْ 
الدخان أو الغازات, وأيضا تصميم Fi î‏ 
ملاجئئ آمنة معزولة ضد الحريق ب 

يحتمى بها الأفراد مؤقنا لحين 
الإخلاء, وهذه اللاجئ مُورّعة, كل 
(13) طابقاء ويتم عزلها وقت 
الحريق تمامًا عن أماكن الحريق. 


منذ 01999. 


متخصصون فى توزيع وتوريد معدات الحماية الشخصية. وملابس العمل. والعديد من 
مستلزمات الصحة والسلامة المهنية الأخرى عالية الجودة. 


TAN 
r r من الحريق لين ا‎ 


رؤيتنا: تمكين بيئة عمل أكثر أمانا وصحة وإنتاجية لعملائنا من خلال المنتجات 
والخدمات المبتكرة. 


خزان المياه للحريق الأساسي: 
- يوجد خزان ابتدائي فى البدروم مع 


نظام النداء الآلي: 


خزان ثانوي موزع رأسيًا ببرج متصل مع 


1 ت 


مدة إمداد مياه الحريق. 


- ساعتان داخلبًاء أربع ساعات للكل. مقاومة الحريق: 
مصعد الحريق: -للأعمدة: 3 ساعات. 1 
- هناك مصعنان إل الدور 111 ومصعد ا SAFETY‏ 
واحد فقط من الدور 112 إلى 160. IS A FULL TIME JOB‏ 
DON’T MAKE IT A PART TIME 3 8 5 5‏ 
3 قطاعات الحريق: 
نظام حماية الدخان بسللم اليروب: 2 . 2 5 
يدم هق هواء بارد بضغط عالي في - قطاع لكل طابق. PRACTICE‏ 
نظام التحكم بالدخان بكل طابق: pr‏ 3 6 
يوجد نظام سحب دخان بالبق. ع لكل طابق. خدماتنا: 
مركز التحكم بالحريق: NANAN‏ 1-إعادة معايرة أجهزة الكشف عن الفازات المتعددة 
- يوجد. - يوجد. 


- يوجد. 
مناطق اللجوء والإخلاء بالبق: 
- الدور 42» 75 111 و 138. 


Atlas Safety Products 


.RAE Systemsg Honeywell-BWg MSA 
.5068/ فحص وإعادة اعتماد أنظمة‎ -2 
معايرة وإعادة اعتماد أجهزة القياس المختلفة؛‎ -3 


إنَّ مكافحة الحريق في برج دبي -أعلى بناءٍ في العام - يعتبر تحدَّيًا ضخمًاء ويتم إدارة مكافحة الحريق مع عملية مثل: مقياس لوكس. مقياس الصوت. مقياس شدة 


الإخلاء بأمان؛ حيث بصخ هواء بارد في ممرّات اليروب» وملاجئ التجمّع تمنع تسريب الدخان إليهاء كما يتم الريح. 
إجراء مُحاكآة عملية للحريق بواسطة إدارة السلامة للبرج مع الدفاع المدني كل سنةٍء وما زال المتخصصون 4- فحص وإعادة اعتماد معدات الحماية من 
يقدمون طرقاء ويعملون من أجل تحقيق أفضل نتائج للسلامة. السقوط؛ مثل: حبال الحبل. والأحزمة. وخطوط 


المصدر: 


الإنقاذ ذاتية التراجع... إلذ. 
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للتواصل: شركة متخصصة فى معدات ومتطلبات السلامة الشخصية. 


www.atlas-uae.com 30595 دبی- الإمارات .ص. ب/‎ N ا‎ E TT 


نظام إنذار الحريق باستخدام تقنية الكاميرا: فت 
يعد اكتشاف الدخان والحريق الستند إلى | ١: kee‏ 
الكاميرا من أحدث التقنيات لتحديد وجود س ود 

- دخان أو حريق بكفاءة ةِ عاليةٍ قي الناطق الق 7 د‎ ١ 


كانت ل غير عملية للكشف عن 
بالطرق التقليدية يتطلب إشارات -مثل: 
الدخان أو الحرارة- للانتقال إلى الجهاز ولا 
تكون طرق الكشف التقليدية قادرةٌ على 
توفير الحماية الكافية بالزمن الطلوب» بينما 
١ 9 oe‏ 6 كشف الدخان بتعنية كاميرا اشيج 
E 0 OI 5‏ يكتشف الحريق في الصدر حيث أثبت 
و : كفاءة فى الكشف المبكر عن الحرائق أسرع 
'| من طرق الكشف التقليدية. 


تعتمد طريقة عمل النظام على تحليل 
أجهزة الحاسب الآلى لصورة الفيديو الق 
تراھاکامیرا 0٥۲۷‏ (مستشعر) باستخدام تقنية 
معالجة الصور المتقدمة. ومرتبطة بنظام 
معالجة قائم بذاته. قادر على التعرف على 
كميات صغيرة من أنماط الدخان واللهب» 
حيث يمكن تحديد الخصائص للميزة 
لأنماط الدخان والليب تلقائيًا. 


أثناء الحريق يرتفع الدخان؛ لأنه أسخن من اليواء الحيط, اس 
فعندما ينتقل الدخان عَبْر اليواء الأكثر برودة, فإنه يبرد حيث إنه في حالة حدوث الحرائق تظير 
بدوره. وبمجرد أن يقترب الدخان من نفس درجة حرارة بعض الظواهر؛ مثل: الدخانء والليب, 
اليواء الحيط به. سيتوقف الدخان عن الارتفاع. وتكرار الوميض» وجميع هذه العوامل 

مُدمجة ق النظام لإعطاء قرار دقيق بشأن 
وتفرف هذه العملية ب (التقسيم الطبقى). فإذا كانت وجود الدخان أو الليبء. ويمكنه أيضًا 


E ا ا الكاشفات أعلى من هذا الستوى الطبقىء فلن تكتشف‎ EL 
التفريق بين البخار والدخان. ظ‎ e TE ا ا‎ Fh عادة يتم وضع كاشفات الدخان‎ 
والحرارة قي الاسقف, وتكون المسافة الحريق والدخان إلى مستوى أعلى حق يصل إلى الكاشف,‎ 


من الكاشف إلى أئ منطقةٍ على وهذا هو السبب في أن العايير الدولية تضع قيودًا على ثم يتمٌ عَزْض ذلك على شاشة بُبِيّن حجم 


الأرض ف أ افة ح بها ارتفاعات الأسقف لأجيزة الكشف عن الدخان والحرارة. ونطاق الدخان أو اللهب» وإطلاق التنبيه. 
فقا للأكواد الخاصة بأنظمة إنذا a‏ : 

و ر مع ارتفاع الدخان, فإنه يميل إلى الانجراف جانبيًاء وكذلك إلى A O EF‏ 
الحريق, ولا يزال يتعيّن على الدخان لأعلب, لذلك سيكون تركيز الدخان أقل مع الارتفاع. ب | E‏ کت 
| إلى نقطة الكشف, والق يتمٌّ تصميم أجهزة استشعار الدخان للتنبيه عندما تصل قبة ت كبيرة الحجم 
الوصول إن 2 E‏ ا الدخان إلى نسبةٍ مئويةٍ معينةٍ من التعتيي وهو مرافبة ممست كبيرة 2 
وَضعها عادة في نفس موضع أجيزة قياس يعتمد على تركيز الدخان في موضع الكاشف, فكُلما زاد طريقة كشف سريعة جذا. 

الكشف القياسية. حيث يجب أن انتشار الدخان. طال وقت وصول مستويات التركيز إلى يوفر الوعي باللوقف. 


تتراكم كثافة كافية لتنشيط الكاشف. موضع تنشيط إنذار الكاشفء ولا تكون طرق الكشف يسمح تسجيل الفيديو الستمر بتحليل ما 
التقليدية قادرة على توفير الوقت والسرعة للتنبيه بالزمن بعد الحدث. 
الطلوب. يُميّز بين أنواع الأدخنة الختلفة. 
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تدريب واستشارات الصحة والسلامة 

7 أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - 

.‘FPPA-‘APPA - «1Q۹POAOAEP 
info@smisr.com 


1111111 ميلينيوم للحلول 

كه الدمجة 
تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص 
صناعية. 


برج الرحمن شارع ۲۳ يوليو - بور سعيد - مصر. 


١٠٠١1 ععرارا١ال‎ 
info@misc-eg.com 


أوشالشرق 
م الأوسط مصر 


تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة 
المينية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء. 
-IIPI-AE-OA‏ — سرم. زع سرب مم 
Info@OshaMiddleEast.com‏ 


E‏ أكاديمية سيفجين 
سه الدولية 
تدربب واستشارات الصحة والسلامة. 
برج الروضة بجوار دائرى 2 وشرق محطة مترو 
للرج الجديدة - القاهرة - 
برج الياسمين خلف عادر ماكت بن بنده أول مكرم 
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - 
روس راس ١.‏ لاسرع ايل 
www.safegeneacademy.com‏ 
safegeneacademy@gmail.com‏ 


ال اة العريي)ة اورمال امم 


شركة الاستشارات ا 
البيئية والخدمات 05 س 
استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة 
ساهاشارع كليه البنات من شارع النزهة - 
هيليوبوليس - القاهرة - مصر 
سر .. عزوم — .1.-1VA97V1 - PoP.‏ 
info@ecs-eg.net‏ 


مركز الاستشارات سسس 
البندسية mm ECC‏ 
تدريب واستشارات الصحة والسلامة 
7 أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - 
سرع م رمس 0.|. - FPPA‘-PPA‘ء‏ 
info@smisr.com‏ 


ا ا 
الاختبارات والتفتيش والعايرة وإصدار 
مصر. 
سين مل 
7 ).لجاع -51 106017 


Academy‏ سد 
ا 


مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق 
والاعتماد والتدرييب اليف. 

9 شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكى 
» العادى الجديدة » القاهرة .مصر. 

P. PPV... 

https://www.sgs.com.efg 


الكتكتتكة | تراست للمقاولات العامة 


تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة 
الحرائق ١‏ : 
الدور الأرضي - برج رقم ٠١10‏ - امام كارقور 
العادى - القاهرة- مصر. 

إسزليا | اراط]ء 

Tcs.egy@gmail.com 
info@trustmasr.com 


eee‏ شركة مينكو للإطفاء 
هر والمعالجة ضد الحريق 
تقدم أفضل الحلول المتكاملة في مجال مكافحة 
الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة التطورة 
لاشارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية 
- مصر . 
‘IPPIPPAEE۹ - ‘IPPPPVIVEA‏ 
info@mincofire.com‏ 


ج 


تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين ف بیئات 
العمل المختلفة 

- برع زمزم الدور الأول > شارع الدكتور د بدير‎ ١ 
بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر‎ 
+P. eT +. 
www.falcon-institute.com 


س" سباركس للهندسة 


موزع معتمد لشركة بافارياء أنظمة إنذار وإطفاء, 1 
عمومية, استشارات هندسية, تركيبات كيروميكانب 

مہمات أمن صناعي. 

قطعه ٤۷ءمجاورة‏ ۱۸ .العاشر من رمضان. مصر . 
«|<0VO1۰0V / <1l-1--VIOV‏ 

WhatsApp «1 1PooI1A4A۸ 
Www.sparx-engineering.COmMm 
info@sparx-engineering.com 


ا 


توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات 


السلامة ومكافحة الحريق وعمل الخططات 
وتنفيذ المشاريع. 
اشارع وال للنيب - الجيزة - 

/ ١) مرسريحيره.هم‎ / -110-1AAAR 
+P.PPOVEFPV1- 


EEE] 1‏ 
باقاريا 
J‏ ربا مصر 


شركة مصممة, منتجةء ومسوقة لمجموعة كبيرة من 
أجيزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات 
اليندسية و التدريب . 

الركز الرئيس: شارع جسر السويس - النطقة الصناعية - 
أول طريق مصر الإسماعيلية - القاهرة- مصر 
ع-0/7/ع.7.مم لني 

info@bavaria-firefighting.com - customer. 
service@bavaria.com.eg 


Fire shield 


تعمل في مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق 
- مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع 
بأنواع مختلفة 3 انظمة الإنذار والإطفاء 


مصر. 
+P-1P--EPPO‏ 
contact@fireshieldegypt.com‏ 


شركة الأنظمة المتطورة 


شركة متخصصة فى وتصنيع وبيع وخدمة 
ا الاختبا E‏ بد ل الخصائص الغفيزيائية, 
وأداء الوقود 0 التشحيم. 
الإسكندرية - 
EGERÎ‏ 
www.adsystems-sa.CoOm‏ 


5 البطران لأنظمة 
مر الوقاية من الحريق 


شركة متخصصة ف استيراد معدات الحريق والدفاع 
المدني من أوروبا والهند والصين. 

۸ ش جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة. 
الالاماماع (٠.٠.09‏ +) 

www.albtran. com 


أطلس سیف برودكتس 
ططًا| ‏ سي 
شركة متخصصة ي معدات ومتطلبات السلامة 
دبى- الإمارات. 
ص.ب/ 080.سم 
www.atlas-uae.com‏ 


شركة التضامن لتجارة معدات 
الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو) 
شركة متخصصة فى مجال تجارة معدات 
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية. 
الشارقة - الإمارات. 
ص.ب/ ۳٤۳۸۱‏ 
نم | . نم سزى ‏ ]يا 0.. 
www.tascome.Ccom‏ 


Safer Fire 
Safety Consultancy n 
علوم‎ ٤ تقديم الاستشارات والدورات التذريبية‎ 
السلامة.‎ 
دبى - الإمارات العربية للتحدة.‎ 
نوس وع نرم ] نراو+ — و إسرسر د رسرع.‎ 
customercare@saferfiresafety.COM 


ال اة العريية اورمال امت 


ك 
إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 
منطقة جبل على الحرة - دى - الإمارات العربية 
التحدة. | 1 
الاقع1/ IPPPAlOEAV! - ١!‏ 
111000071 


أيكاه استابلشمنت 0 


شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النار؛ مثل: 
الرشاشات, والصمامات. 

دبى- الإمارات. 

صاأب/ 6/6 

www.aikah.com 


شركة الإمارات لعدات 
مكافحة الحريق 
متخصصة ي صناعة معدات مكافحة الحرائق. 
النطقة الصناعية (ه١)-‏ الشارقة- الإمارات. 
ص.ب/ ۲۳۴۳۹ 
٠‏ .لم ع نمؤن 7 يا 0+ 
www.firexuae.COm‏ 


توماس بيل رايت 
للاستشارات الدولية 


إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان. 

منطقة جبل على الحرة - دبى - الإمارات العربية 
التحدة. : 4 

1PPPAlOEAVI -1HAIOEAVI 
Info@nafcoo.com 


AMAN INTERNATIONAL 
SAFETY ENGINEERING 
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C & 

توفر الخدمات والاستشارات فى مجال الحماية 
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة ي البانى 
والسكك الحديدية وخمة النفط. ١ ١‏ 
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظي - 
الإمارات العربية للتحدة. 
+۹V10-1PP-VVI‏ 
info@amanfec.com- sulaiman.‏ 
alabdulsalam@amanfec.com‏ 


Haven Fire n 
and Safety 


شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق واليندسة 


والتوريد والخدمات. 

صندوق بريد: ۳۳۳٤۷‏ - د - الإمارات العربية 
التحدة. 3 

صندوق بريد: ٥0١‏ - أبو ظى - الإمارات العربية 
التحدة. 3 


q0. م /اعه00‎ AVI+ \ 996 EVI ع‎ VI+ 
safety@emirates.net.ae 


Bristol Fire 
Engineering n 
شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات‎ 
الستوى العالى.‎ 
شارع ۳ نع ددن - الإمارات العربية للتحدة.‎ 
+QVIEPEVPEP1 


support@bristol-fire.com - sales@ 
bristol-fire.com 


شركة الإمارات للإطفاء 
والإنقاذ )EFFC(‏ 

تدير وحدات التدخل السريع للدفاع للدني قي 

دولة الإمارات » تقدم الاستشارات وخدمات 

التدريب. 

شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظي - 

الإمارات العربية التحدة. 

.. لساعععن] | راو+ +QVIEAAIOPVV/‏ 


مصنع الإمارات لمعدات 
مكافحة الحرائق )۴1۸E×(‏ 


مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق )۴1۸٤×(‏ 
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات 
مكافحة الحرائق. 

النطقة الصناعية ١٠ء‏ الشارقة ؛ الإمارات العربية 
التحدة. 

...ع نعزن || /1 0+ 

info@firexuae.com 


Stars Safety 


تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة 
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالإمارات العربية للتحدة. 
دی : صندوق برید: +۹۷۱٤۳٤۰۸٤۲٥ - ٤۸0۸۰‏ - 
dubai@starssafety.com‏ 

- +۹۷۱70٤۲٤۲7۰ - ٤0۸۲0 الشارقة: صندوق بريد:‎ 
starfire @eim.ae 

أبو ظى : شارع السلطان بن زايد الأول 
starsafe@emirates.net.ae - QVIPEEPIEI-+‏ 


مركز الإمارات للتطوير 
الغفي والسلامة (675060) 


متخصص ف التدريب على السلامة فى صناعات 
النفط والغاز والصناعات البحرية. ` 

منطقة الصفح الصناعية - أبوظى- الإمارات 
العربية التحدة. 9 
+qVIPoooP-PWE‏ 

enquiry@etsdc.com 
sg.com@etsdc.com 


شركة هبة E‏ 


شركة متخصصة ف توريد وتركيب وتصميم 
واختبار وتشغيل وصيانة انظمة مكافحة 
الحرائق والسلامة والأمن. 

الشارقة - الإمارات. 

.. 116 


يش ]| شككة باور أوف 


شركة متخصصة فى مجال مكافحة الحريق والإنذار 
البكر ضد الحريق. 

طريق الدينة الطالع, مركز الپویش, الدور الثاني 
مكتب (9)- جدة - السعودية 

٠ 

www.powerof.sa 


س العالي للتدريب 0513م 


توفير التعليم والتدريب اليفي في مجال الصحة 
والسلامة الينية وتقديم الاستشارات . 


ص.ب ۲۷۳۲۱ الرباض ١16١١١‏ - السعودية. 
ار أن 
info@poshasaudi.com‏ 


علم الوطنية 


للسلامة والصحة الينية والبيئية. 
شارع الأمير مد - الخبر - السعوية. 
رس 0+ 
Ahmed.a@ensco.global‏ 


وتر الأبناء 

| لأدوات السلامة 
توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز 
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire‏ 
Alarm -FIRE PRO - TYCO‏ 
جدة-الرياض - السعودية. 
«‘OAVP-VVV‏ 
info@wbe-safe.com‏ 


BSAA 


١ 54‏ ال اة العريي)ة اورمال امت 


ألي للأمن والسلامة BA‏ 


توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق 6 
حي الصيف - شارع ظبية ابنة البراءة _- 
الرياض - السعودية. 

q100VVVVTIP — AT IPIHPIE 
info@alma.com.sa 


المغاتيحي لأنظمة Sp‏ 
الامن والسلامة — 


جدة - السعودية. 
لس سرع د - «oo 1PEPPP‏ )477-( 
Al-mafateehy@hotmail.com‏ 


مؤسسة العلم 
SH‏ 
والإتقان س 


للمصاعد وأنظمة السلامة. 

۸ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية. 
\WPAP.PPAO — > ۳٩1۹‏ 
thetpelevator@gmail.com‏ 


زه اله 2 n‏ 
للصناعات المعدنية 

متخصص ف صناعة للعادن وتوزيع منتجات / 

خدمات إطفاء الحريق . 

طريق الخرجء الدينة الصناعية الجديدة. الرياض. 

٥ع‏ المملكة العربية السعودية. 

P10-PI1 (11) 937+ 

www.alkhalefahfactory.com 

info@alkhalefahfactory.com 


BSH 


05 ] مركز تطبيقات التدريب 
جڪ ACTrain‏ 


يقوم المركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة 
وبمجالات متنوعة منہا دورات الأمن والصحة 


FEE 
شارع الأمير ترك بن عبد العزيزء عمارة اموسى الدور‎ 
E E , ل‎ 

عع ...له 


info@actksa.com - 227 


FIRE SCIENCE »يبجع‎ 
ACADEMY — 


توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب 
على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ 

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية 
7 رااع سرس 03+ 

info@fsa-ksa.com 


الشركة السعودية الإلكترونية 
0 للتجارة والمقاولات الحدودة 

تقدم قسمأ خاصاً بخدمات تصميم وهندسة 
وتورید وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة 
الجهد النخفض الأخرى. 
الراكة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام- 
ص-ب:719/1// الخبرط0و1ها - السعودية. 
لاا 01+ 
Info@setra.com.sa‏ 


| ألفا لخدمات الإطفاء 
تصميم وتوريد وتصنيع وتركيب وتشغيل أنظمة 
الحماية من الحرائق والكشف عنها. 
شارع الروابي - منتزة - الدوحة - قطر. 
//اعاءعع (ع/او..) 
info@afs.com.qa‏ 


Green World Group 

مركز العا الأخضر الدولى 
تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على 
الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط والہند وأفريقيا. 
٠١١‏ - أبراج الأعمال » شارع اللك عبد العزيز» مدينة 
الجبيل » الملكة العربية السعودية. 
/+TIPPIIVVF‏ ع.هاعع/05770.01+ 
info.saudi@greenwgroup.COm‏ 
info@greenwgrOUp.COmMm‏ 


E TE 
والسلامة والأمن سے‎ 


أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على 

الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف الؤسسة 
السعودية للتدريب التق واليي. 

صندوق بريد :۷ا" - جد۱۸5٤۲۱‏ - المملكة 
العربية السعودية. 

7م لسك إن 1 , 1۳710910 - Q۹171P‏ + 
info@afssac.edu.sa‏ 


إليت لأنظمة 

مكافحة حرق 93 
تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 
وصيانة انظمة الإنذار والحماية من الحرائق. 
٠١‏ شارع بروة التجاري -بناية مسيمير أركان - 
الدوحة - قطر. 

1V / 1۹ + علاة‎ 7 

info@elitefireqatar.com 


HAMILTON TRADING & 
CONTRACTING (HTC) 


مصنع ومورد لأنظمة الحماية من الحرائق 
ومعدات مكافحة الحرائق > وأنظمة الأمن والسلامة 
وصيانتها. 

وحدة ع » مبق ٠ ٤۷٤‏ شارع .ع" , منطقة 00 , 
مبفى الغا لم د عع . طريق 
+VEPFP-PFY‏ 

mail@htcqatar.net - admin @htcqatar. 


| 6 


3I‏ مصنع قطر لأجهزة إطفاء 
الحريق وأنظمة السلامة 

تقديم حلول كاملة تحت سقف واحد لجميع أنواع 
معدات السلامة ومكافحة الحرائق عالية الجودة. 
مبق رقم 190 ,: منطقة ۸۱ . شارع ۲۳ ك . للنطقة 
الصناعية الجديدة » الدوحة . قطر. 
01"٠عع01/5+‏ 
1100| 


Global Factory | 


شركة تجارية للصلب متخصصة قي تصنيع وتركيب 
وتركيب العادن تقدم حلولاً كاملة ٤‏ مجال الأمن 
والسلامة. 

النطقة الصناعية الجديدة شارع ۲۰- ص.ب ٠۲۳١‏ 
- للنطقة الوردية - قطر. 

+QVEE--1VVII 

info@globalfactory.qa 


SAFETY & SECURITY SYSTEMS KL 

MOROCCO ) 35 MOROCCO) 

شركة متخصصة ف شراء وبيع واستيراد وتصدير 

وتصنيع جميع معدات الحماية والسلامة 

الشخصية 

© شارع الواحة » الدار البيضاء - الغرب 

+PIPoPPAQAPPPP 

WWW. 3SMOrOCCO.COM 

contact@3smoroCcCO.COM 


NepsMAR E3 


شركة متخصصة في مجال الشدعة 9 ري 
من خلال توقير خدمات الفحص والصيا 

ومعدات السلامة من الحرائق والبقاء 0 قد 
الحياة. 

الحطة رقم ١ع‏ » شارع مولاي سليمان ٠6١ل‏ , الدار 
البيضاء ؛ الغرب. 

(+PIF) - oor 171P VV1 
nepsmar@nepsmar.com 


ال اة العريية اورمال امت 


الحريق والتجارة 
تقديم أفضل أنظمة ومنتجات الحماية من الحرائق , 
تقديم البرامج التدريبية في توجيه وإدارة أنظمة الكشف 
عن الحرائق ومكافحتها. 


صندوق بريد. 101٠١‏ . شارع بن محمود » الدوحة » قطر. 


+QVEOOOPA/+QVEEEPIAPA./+AVEEEPPAPPA 
apexfire@qatar.net.qa 
info@apexfireqatar.com 


BIAINDUSTRIE #K 


شركة متخصصة ع بيع واستيراد اللابس الواقية 
ELS‏ الحماية الشخصية. 

۳۴ مقابل محطة قطار عين السبع بالدار البيضاء 
الغرب . 

.نامي 

Biaindustrie@gmail.com 
www.biaindustrie.com 


Maritime Safety‏ جا ap CK‏ ا 
Séecurite Maroc‏ 


تقدم خدمات معدات السلامة البحرية 


والبحرية عالية الجودة في جميع الوا الغربية 
وشمال وغرب إفريقيا. 


شرع مرسى سلطان - الدار البیضاء ‏ للغرب. 


ع 1/6 0ن | دم 4+ 
info@marsase.com‏ 


منظمة مغربية متخصصة ف الوقاية من الخاطر 
المينية في مجال السلامة من الحرائق والإسعافات 
الأولية والأمن. 

العارف . الدار البيضاء . الغرب. 

عع سرع سر 1 (مرم)+ 

afrique@afrique.CO 


MEPRO SS MAGHREB PROTECTION 


موزع لعدات الحماية الشخصية 

9 شارع القاومة - الدار البيضاء - الغرب 
«OPPP-OF1A / «PPN! / ‘oPPF1--1‏ 
maghreb.protection@gmail.com‏ 


بيع 2 وتركيب وصيانة جميع منتجات ومواد 
الوقاية من الحرائق. 

م ام+) 

Mepro@mepro.ma 


ا أ # FFPS&COM‏ 


شركة متخصصة ٤‏ استيراد وتوزيع معدات الحماية 
الشخصية . 

۹ , الحى المحمدى » الدار البيضاءء المغرب. 

(+PIP) opp Pe V. عع وم‎ 
contact@high-techsafety.com 


تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والحماية 
من الحرائق وخدمة الراقبة والتفتيش. 

اما شارع آلان سافاری » مركز سافاری - تونس. 
(FPIDVIAEOPPP‏ ` : 
contact@ffps-commissioning.com‏ 


#K Tidaf protection 


توريد وتركيب وصيانة معدات ونظم مكافحة 
الحرائق . 
حى الأزهرى - ١‏ شارع ۷۸- الدار البيضاء - الغرب 
+PIPIOAPIPI‏ 
tidafprotection@gmail.com‏ 


تقديم دراسات محددة للمشاريع وتوفير الدعم 
التجارى » تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة 
الحرائق . 

0 شارع ۷ حى القدس ٠‏ سيدي البرنوصي > الدار 
البيضاء » الغرب . 

+P1P (-) 111,71-,/1 

Info@ecofire.ma 


HSE VISION 


تقديم المساعدة الغنية والتدريب والاستشارات 
بشأآن الصحة والسلامة والبيئة والاستجابة لحالات 
الطوارئ الخصصة ي القطاعين الصناعى والعام. 
مونبليزير ٠١/1‏ - تونس. 

contact @hsevision.COmM 
www.hsevision.com 


ITC Tunisia 


مركز تدريب معتمد دولياً متخصص ف السلامة 
والبقاء في البحر والتدريب البحري. 1 

طريق قابس - صفاقس - تونس. 

(+PI VE TVATEE‏ = وعدو/ادع/ا(دامط+) 
info@itc-tunisia.net‏ 
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س فايروول سيفق 


وبر جميع متطلبات السلامة من معدات إطفاء 
ل وأنظمة الإنذار. 
شارع كترينا - شمال حديقة القرشي - الخرطوم - 
السودان . 
ع + 
firewallsafety88@gmail.com‏ 


ا 


شركة مصممة؛ منتجة. ومسوقة لجموعة كبيرة 
من أجيزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم 
الاستشارات اليندسية والتدربب . 

شارع بيو يو كوان - الخرطوم رقم 3 - السودان. 
ت: 249157972772+ 
sales.sudan@bavaria-firefighting.com‏ 


3 شركة طرابلس 
الجديدة 


توفير معدات مكافحة الحرائق وفحص طفايات الحريق 
وصيانتها. 

شارع بن عاشور - طرابلس - ليبيا. 
7+ 

info@ntc.ly 


mm‏ شركة الكويت لمكافحة الحرائق 


متخصصة ق توريد وتركيب وتصميم واختيار 
وصيانة أنظمة مكافحة الحرائق والسلامة. 
الكويت - الكويت. 

ص.ب/ 816 - الصفاة ٠۳١١۹‏ 

إن لالموع سرع نؤن |7 9.. 

www.kuwaitfirefightin gddgt.com 


ال اة العريي)ة اورمال امت 


National Petroleum Services ۳ أكو‎ 
Company NAPESCO س‎ 


ونظم القتلء والأمن ٤‏ السودان. 

حي الصفا- قطعة (4) - شارع عبيد ختيم - منزل 
(655)- الخرطوم - السودان. 

10369 ص.ب/‎ 
www.acommaseCco.COM 


ALSHOALA 
. ENGINEERING COMPANY 


نحن نقدم منتجات وأنظمة وحلول مبتكرة وعالية 
الجودة للسلامة من الحرائق. 
صندوق بريد: ٩۱٤۹۲‏ - طرابلس - ليبيا. 
+PIA-PIEAEIPA‏ 
info@alshoala.net‏ 

www.alshoala.net 


الجمعية الكويتية للحماية 
من أخطار الحريق دم ا 


عمل ونشر الأبحاث والدراسات التعلقة 
باخطار الحريق وتوعية الجتمع . 

۴ شارع فيد السام برج النصار - الكويت. 
+Q70PPPOAN‘70 - 002200‏ 


ل 
للتجارة والقاولات I‏ 


تقديم الاستشارات اليندسية والتصميم » الساعدة 
فى وضع الخطط والواصفات » تقديم أعمال 
الصيانة الدورية لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق. 
شارع ١١‏ - الشويخ الصناعية - الكويت. 

نز مم وع ن 07+ 

info@qatamikw.com 


مزود ائد لخدمات التنقيب a‏ خدمات 
استشارات الصحة والسلامة لبيئة 5 إدارة 


السلامة وللخاطر وخدمات لخر ذات الصلة 
TE‏ الخ iE CT‏ - قطعة ۳ = 
عبدالله - الكويت 
.منت (970) +` 
info@napesco.com‏ 
www.napesCcOo.COm‏ 


شركة السعيدي 

للمندسة والتجارة 
توريد وتركيب وصيانة الحلول الهندسية في 
مجالات تكنولوجيا الحريق والسلامة والبناء. 
اليسفة الصناعية - مسقط - عمان. 
+Q1APEEPVVAP‏ 
info@alsaidigroup.com‏ 


Unity Fire ا‎ 
and Safety 


تقدم خدمات التدريب والاستشارات التعلقة بالحرائق 
ومعدات مكافحة الحرائق بما ف ذلك التدقيق والصيانة 
والاختبار وتوفير القوى العاملة للدربة. 

مبى ١5‏ - متفرع من طريق نزوى - للوالج جنوب 
مسقط - سلطنة عمان. 

+0 اع‎ 
contact@unityfireandsafety.com 


شركة الطواش للتجارة 
والخدمات الفنية 


تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة إن إنذار الحريق 
وأنظمة الإطفاء ومعدات الحريق والسلا 


صندوق بربد: ۱۳۰٤‏ - مسقط - عمان. 
+93۸99PPIPAV‏ 
/http://www.altawashfps.com‏ 


شركة القطامى الدولية 
للتجارة والقاولات _ 

تقديم الاستشارات الهندسية والتصميم » للساعدة 
في وضع الخطط والواصفات » تقديم أعمال 
الصيانة الدورية لأنظمة مكافحة وإنذار الحريق. 
شارع ٠١‏ - الشويخ الصناعية - الكوبت. 
نزم نرم وع 630+ 
info@qatamikw.com‏ 


Al Salama Oman‏ د 


تقدم الاستشارات الهندسية للحماية من 
الحرائق. 

الرسيل - مسقط -سلطنة عمان. 

+Q۹1APEIOO PP 
info@alsalamaoman.com 


انتصار آ1 
الإطفاء والسلامة 


شركة مقاولات تقوم بتنفيذ خدمات مكافحة 
الحرائق. 

روي - مسقط - سلطة عمان. 

+ اع‎ 
/http://www.intisarllc.com 


lt ع‎ 

Fire Oman 
تاجر ومزود للخدمات البحرية والصناعية والتجارية‎ 
وصيانة واعتماد أنظمة الحماية من الحرائق فى‎ 
١ عمان.‎ 
ولاية صحار - سلطنة عمان‎ - ۲٠١ : صندوق بريد‎ 
+071 م‎ 
alarmfireoman@gmail.com / sales@ 
alarmfireoman.net 


Ahmed Said Engineering 
(Consultancy (ASEC 


تقدم العلومات التقنية والخدمات الهندسية بما 
فى ذلك تقييم مخاطر الحرائق وإدارة الحرائق 
والاستشارات اليندسية للحرائق و 1۸20۴. 
شارع الازون - الخوض - سلطنة عمان. 

| لام #زموع 07+ 

info@asecfire.CoOm 


Protection Line 
Safety Security & Gas ڪا‎ 
لسميم نظام الحماية من الحرائق وتوريد وتركيب‎ 
نظام غاز زالبترول المسال وأنظمة الإنذار والإطفاء‎ 
واختبارها وتشغیلہا.‎ 


صندوق بريد AVN:‏ و لسن 


+41APEOI-AEO 
info@prolinessg.com 


ss‏ معد التدريب التوظيفي 
يقدم حلولاً تدريبية شاملة فى مجالات السلامة مثل 
السقالات » القيادة الدفاعية » العمل على الرتنفعات 
والإنقاذ والتدريب على البضائع الخطرة. 
بجوار ميلينيوم هايبر ماركت منطقة غلا الصناعية , 
ص. ب: ۳۷۵٥۵‏ > جبرو مسقط » سلطنة عمان. 
+۹1APP.VV\V.‏ 


National Fire 


شركة موردة ومقاولة الرائدة ف أنظمة مكافحة 
الحرائق وإطفاء وإنذار الحريق. 

. النامة - البحرين‎ - ١١150 صنوق بريد:‎ 
+QVPIVOPIPVV 
nfsafety@batelco.com.bh 
info@nfsafety.COm 


ال اة العريية اورمال امم 


.Fighting Company W.L.L 


Aman Fire Protection‏ اك 
Consultants‏ 


توفر الخدمات والاستشارات فى مجال الحماية من 
الحرائق وسلامة الحياة فى البانى والسكك الحديدية 
وخدمة النفط. وميد 

٠١‏ للوالج - مسقط - عمان. 

+ار١رممع‏ مده 

info@amanfec.com - wail@amanfec.com 


INTERGRATED 
SSS SOLUTION 


خبرة ة في مجالات التدريب والتوجيه والإدارة والصحة 
والسلامة والبيئة. 

ص.ب تالالا - مسقط - عمان . 

+001 
contact-intl@sisalgerie.com 


البستان لحلول 
السلامة والحرائق | > 


تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الحماية 
من الحرائق. 

صندوق بريد: 15096 - النامة - البحرين . 
00973172439 
alsafety@batelco.com.bh‏ 


Safetech Global‏ اك 


تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظم الإنذار 
9 الحماية من الحرائق 


صندوق بريد: ۱۸۳١٤١۷‏ - للنامة - البحرين. 
امم لاإسزياة+ Tel‏ 

Mob +۹VPPAAVVINI 
sales@safetechbh.com 


BANZ Trading and 31‏ 
(Contracting W.L.L.(BTC‏ 
تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة مكافحة 


الحرائق وأنظمة إنذار الحريق وللضخات والراوح 
مبف 50 . طريق 8ا, مجمع ١160‏ مجمع البحرين 
الدولي للاستثمار - النامة - البحرين 
+QVPIVANI1-V-‏ 

info@banzgroup.com 
www.banzgroup.com 


Fire Care safety 30 
Security services & 
. صناعة أنظمة الحريق والسلامة والأمن‎ 


مبق رقم 464 طريق 1705 - بالقرب من بنك 86 - 
للنامة - مملكة البحرين. 


1753330 
firecarebahrain@gmail.com 
firecare@batelco.com.bh 


E ERE 
STIG والاستشارات‎ 
شركة استشارية ومقدم تدريب ميخ معتمد دولبًا‎ 
. في برامج الصحة والسلامة الختلفة‎ 
صندوق بريد رقم: 4 ,» سلماباد » البحرين.‎ 


+97317400707 
info@stc-bahrain.com 


چ بافاريا لبنان 


شركة مصممة منتجة. ومسوقة لمجموعة كبيرة 

من أجيزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم 
الاستشارات اليندسية والتدربب . 

بنايه ۱۳۸ قطعة رقم ٥۲‏ منطقة رقم ٤‏ - سن الفيل 
- حرش تابت - لبنان. 

+1EAVA1P/E ت:‎ 
sales.lebanon@bavaria-firefighting.com 


3 yphoon Fire & Safety 


توفير إمدادات معدات مكافحة الحرائق والإنذار من 
الحريق وخدمات البيعات ومرافق الصيانة 
عمارة ٤0٥۷ء‏ مجمع ١١۲٤ء‏ شقة الآ, جدحفص. مملكة 
البحرين. 
PPA-ONVV‏ 
info @typhoonfireandsafety.com‏ 
typhoonfireandsafety@ gmail.com‏ 


للشرق للتدريب " 3 
أحد مزودي التدريب الرائدين في البحرين 
ويقدم تدريباً في مجالات السلامة. 
مب ٠١0‏ طريق ع - منطقة السيف - 
+QVPIVIE-IEE‏ 
Info@almashreqbh.com‏ 


agen, 
اله ا‎ GTSC 
مهكد‎ 


مركز تدريب مستقل من نوعه في الشرق الأوسط في 
كل من الدورات الغنية والسلامة 

ص.ب ۷۱1٦1۳‏ مكاي ري اك أربيل - 
العراق. 

+Q1EVo-PIloPTI /+ 6ع‎ 
gtsciraq@gtsc.biz 

info@otitraining.com 
www.otitraining.com 


Ki INTERGRATED SOLUTION 


خبرة ٤‏ مجالات التذريب والتوجيه والإدارة 
والصحة والسلامة والبيئة 
حي مد شعبانی فيلا رقم 5 - ص.ب ١1١‏ - مركز 
الأعمال - الجزائر . 

+ PIF ).( عانم‎ 
contact@sisalgerie.cCOm 


للإعللدن فى مجلهة 
السلامة العربية 


يمكنكم التواصل من خلال : 
Info@aiss.co‏ 0 755 56 966+ )( 
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